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Αρ 


. Φύλλου 228 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓ ΜΑ ΥΠΆΡΙΘΜ. 128 

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την 
Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουάριου 2014 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί¬ 
ου περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του 
ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρή¬ 
σης (αναδιατύπωση). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1 .Τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 5 του Ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34), όπως αυ¬ 
τές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοί- 
χως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101) και 
μετά άρθρα 6 παρ.4του Ν. 1440/1984 (Α' 70), 7 του 
Ν. 1775/1988 (Α' 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α' 130), 
19 του Ν. 2367/1995 (Α' 261), 22 του Ν. 2789/2000 
(Α' 21), 48 του Ν. 3427/2005 (Α' 312), 91 του Ν. 3862/2010 
(ΑΊ13) και 50 του Ν. 4342/2015 (Α' 143)". 

2. Το άρθρο 90του Κώδικα Νομοθεσίαςγιατην Κυβέρ¬ 
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα». 

3. Το άρθρο 1 του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονο- 
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι¬ 
ών» (Α' 141), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 118/2013 
(ΑΊ 52). 

4. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά¬ 
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185). 

5. Το Π.δ. 123/2016 (Α'208) «Ανασύσταση και μετο- 
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα- 
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι¬ 
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό¬ 
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο¬ 
δομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

6. Το Π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

7. Την υπ'αριθμ.ΥΙ 86/10.11.2016 απόφαση του Πρω¬ 
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω¬ 


τή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β'3671) και 
την υπ' αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρί- 
τση» (Β'3722). 

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 (ΕΕ 1353 της 
31.12.2008) για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία των ουσιών και των μιγμάτων. 

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊ¬ 
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 
2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης 
και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των 
προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ 1218 της 13.8.2008). 

10. Την υπ' αριθ. 768/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπα¬ 
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 
2008 για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για 
την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚτου Συμβου¬ 
λίου (ΕΕ 1218 της 13.8.2008). 

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1025/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση (ΕΕ ί 316 
της 14.11.2012). 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχει¬ 
ρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σή¬ 
ματα- Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, 
λιμένων, αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α'86), και ειδικό¬ 
τερα το κεφάλαιο Ε' «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών 
προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας» αυτού. 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και 
συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμ¬ 
ματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α' 16) και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτού, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του 
Ν. 4155/2013 (ΑΊ 20/2013) και αντικαταστάθηκε με τις 
παρ. 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 15 του Ν. 4242/2014 (Α' 
50/2014). 

14. Τηνυπ'αριθ. Φ.01,2/56790/ΔΠΠ 1828/2016 (ΒΊ 897) 
απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης καιΤουρισμού «Κανονιστικό Πλαίσιο για τους 
Οργανισμούς Αξιολόγησης ... Γενικής Γραμματείας Βιο¬ 
μηχανίας». 

15. Την υπ'αριθμ. οικ. 3329/15.2.1989 κοινή υπουργική 
απόφαση «Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση 












9718 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Α' 228/07.12.2016 


και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών» (Β' 132), 
όπως τροποποιήθηκε από την υπ'αριθ. Φ.28/18787/1032 
από 7-8-2000 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1035)". 

16. Τις διατάξεις του Ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων 
που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρη¬ 
κτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α' 147), όπως 
τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 4 παρ. 1 Ν. 2334/1955 
(Α' 184), 1 του Ν. 3944/2011 (Α'67) και 1 του Ν. 4028/2011 
(Α'242), και τις διατάξεις των κατ'εξουσιοδότηση αυτού 
κανονιστικών πράξεων". 

17. Τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της 
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποι¬ 
ητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις» (ΑΊ43), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 228 του Ν. 4072/2012 (Α'86/2012) και με το 
άρθρο πρώτο του Ν. 4254/2014 (Α' 85/2014). 

18. Τις διατάξεις του Π.δ. 455/1995 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚτου Συμ¬ 
βουλίου της 5 ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία 
και τον έλεγχο εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως» 
(Α'268) όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε από το 
Π.δ. 2/2006 (ΦΕΚ ΑΊ) «Τροποποίηση - συμπλήρωση των 
διατάξεων του Π.δ. 455/1995 «Προσαρμογή της Ελληνι¬ 
κής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15 ΕΟΚτου Συμβουλίου 
της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον 
έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως» (Α' 
268) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2004/57/ΕΚ της 
Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2004, για την ταυτοποίηση 
των πυροτεχνημάτων και ορισμένων πυρομαχικών για 
τους σκοπούς της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και προς την απόφαση Ε(2004) 1332/15.4.2004 της Επι¬ 
τροπής, σχετικά με το έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφο¬ 
ράς εκρηκτικών υλών. 

19. Τις διατάξεις του Π.δ. 76/2010 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/43/ΕΚ της 
Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, 
σύμφωνα με την Οδηγία 93/15/ΕΟΚτου Συμβουλίου, συ¬ 
στήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών 
υλών εμπορικής χρήσης.» (Α' 140), όπως τροποποιήθηκε 
από το Π.δ. 56/2012 «Τροποποίηση - συμπλήρωση των 
διατάξεων του Π.δ. 76/2010 «Προσαρμογή της Ελληνι¬ 
κής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/43/ΕΚτης Επιτροπής 
της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με 
την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος 
αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών 
εμπορικής χρήσης (ΑΊ40) σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 2012/4/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Φεβρουάριου 
2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/43/ΕΚ για 
την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού 
των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης» (Α' 108). 

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο¬ 
λογισμού. 

21 .Την υπ'αριθμ. Δ200/2016 γνωμοδότηση του Συμ¬ 
βουλίου της Επικράτειας, μετά από πρόταση του Υπουρ¬ 
γού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης καιΤου- 
ρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 


22. Την υπ'αριθμ. Δ221/2016 γνωμοδότηση του Συμ¬ 
βουλίου της Επικράτειας, μετά από πρόταση του Υπουρ¬ 
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής 

(άρθρο 1 της Οδηγίας) 

1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος 
είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουάριου 2014 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών -μελών 
περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου 
των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (ΕΕ ί 96 της 
29/03/2014,σ. 1-44). 

2. Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται στις 
εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης. 

3. Το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν εφαρμόζεται 
στα εξής: 

α) στις εκρηκτικές ύλες, συμπεριλαμβανομένων των 
πυρομαχικών, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από 
τις ένοπλες δυνάμεις ή τα σώματα ασφαλείας ή τις τε- 
λωνειακές αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

β) Στα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο πε¬ 
δίο εφαρμογής της υπ’ αριθ. οικ 127200/ΔΤΒΝ2234/ 
Τμ.Δ/Φ.14.3 από 9-12-2015 (Οδηγία 2013/29/ΕΕ) κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β' 2659), τα οποία απαριθμού- 
νται ενδεικτικά στο παράρτημα I του παρόντος διατάγ¬ 
ματος και ταυτοποιούνται βάσει των συστάσεων των 
Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων προϊ¬ 
όντων. 

γ) Στα πυρομαχικά, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
των άρθρων 11 παρ. 1,13,16 και 17. 

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανά¬ 
πτυξης και Εσωτερικών μπορούν να χαρακτηρίζονται ως 
εκρηκτικές ύλες ορισμένες ουσίες που δεν καλύπτονται 
από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγμα¬ 
τος. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

(άρθρο 2 της Οδηγίας) 

Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι εξής ορι¬ 
σμοί: 

1) «εκρηκτικά» ή «εκρηκτικές ύλες»: οι ύλες και τα αντι¬ 
κείμενα που θεωρούνται ως εκρηκτικά στις συστάσεις 
των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίν¬ 
δυνων εμπορευμάτων και περιλαμβάνονται στην κλάση 
1 των εν λόγω συστάσεων. 

2) «πυρομαχικά»: βλήματα με ή χωρίς ωστικό φορτίο 
και άσφαιρα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται σε φο¬ 
ρητά όπλα, άλλα όπλα και πυροβόλα. 

3) «υλική ασφάλεια»: η πρόληψη των ατυχημάτων και, 
στην αντίθετη περίπτωση, ο περιορισμός των αποτελε¬ 
σμάτων τους. 
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4) «δημόσια ασφάλεια»: η πρόληψη χρησιμοποίησης 
για σκοπούς αντίθετους προς τη δημόσια τάξη. 

5) «έγκριση μεταφοράς»: η απόφαση για τις σχεδιαζό¬ 
μενες μεταφορές εκρηκτικών εντός της Ένωσης. 

6) «μεταφορά»: οποιαδήποτε υλική μετακίνηση εκρη¬ 
κτικών υλών εντός της Ένωσης, εκτός των μετακινήσεων 
που πραγματοποιούνται στην ίδια τοποθεσία. 

7) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: προσφορά εκρηκτι¬ 
κής ύλης για διανομή ή χρήση στην ενωσιακή αγορά στο 
πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτί¬ 
μου είτε δωρεάν. 

8) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την 
οποία εκρηκτική ύλη καθίσταται διαθέσιμη στην ενω- 
σιακή αγορά. 

9) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που κατασκευάζει ένα εκρηκτικό ή αναθέτει σε άλλους 
τον σχεδίασμά ή την κατασκευή του και διοχετεύει στην 
αγορά αυτό το εκρηκτικό υπό την επωνυμία του ή το 
εμπορικό σήμα του ή το χρησιμοποιεί για δικούς του 
σκοπούς. 

10) «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που 
έχει λάβει γραπτή εντολή από κατασκευαστή να ενερ¬ 
γεί εξ ονόματος του για την εκτέλεση συγκεκριμένων 
καθηκόντων. 

11) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει στην ενωσιακή 
αγορά εκρηκτικό προερχόμενο από τρίτη χώρα. 

12) «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον 
εισαγωγέα, το οποίο καθιστά ένα εκρηκτικό διαθέσιμο 
στην αγορά. 

13) «οικονομικοί φορείς»: ο κατασκευαστής, ο εξουσι¬ 
οδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας, ο διανομέας 
και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που δραστηριο¬ 
ποιείται στην αποθήκευση, χρησιμοποίηση, μεταφορά, 
εισαγωγή, εξαγωγή ή εμπορία εκρηκτικών υλών. 

14) «οπλοπώλης»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο του οποίου η επαγγελματική δραστηριότητα 
συνίσταται εν όλω ή εν μέρει στην κατασκευή, το εμπό¬ 
ριο, την ανταλλαγή, την ενοικίαση, την επισκευή ή τη 
μετατροπή πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών. 

15) «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο με το οποίο 
ορίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
εκρηκτικής ύλης. 

16) «εναρμονισμένο πρότυπο»: εναρμονισμένο πρότυ¬ 
πο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1 στοιχείο γ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012. 

17) «διαπίστευση»: διαπίστευση όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2 σημείο 10του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

18) «εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: εθνικός οργα¬ 
νισμός διαπίστευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 
11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

19) «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η διεργασία 
αξιολόγησης με την οποία αποδεικνύεται κατά πόσον 
πληρούνται οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας της πα¬ 
ρούσας οδηγίας που αφορούν ένα εκρηκτικό. 

20) «οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»: 
φορέας που εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της 


συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων της βαθμονόμησης, 
της δοκιμής, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης. 

21) «ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επι¬ 
στροφή εκρηκτικού που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του 
τελικού χρήστη. 

22) «απόσυρση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην απο¬ 
τροπή της διαθεσιμότητας στην αγορά ενός εκρηκτικού 
που βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού. 

23) «ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης»: κάθε νο¬ 
μοθεσία της Ένωσης η οποία εναρμονίζει τους όρους 
εμπορίας των προϊόντων. 

24) «σήμανση ΟΕ»: σήμανση διά της οποίας ο κατα¬ 
σκευαστής δηλώνει ότι το εκρηκτικό συμμορφώνεται 
προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενωσιακής νομο¬ 
θεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της 
σήμανσης. 

Άρθρο 3 

Αρμόδιες Αρχές 

(άρθρο Μπαρ. 1,41,49 της Οδηγίας) 

1. Αρμόδια εθνική αρχή για την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος 
διατάγματος, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 
3, τον έλεγχο της συμμόρφωσης των εκρηκτικών υλών 
εμπορικής χρήσης και την εποπτεία της αγοράς ορίζεται 
η Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίαςτης Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης. Όπου στο παρόν διάταγμα αναφέρεται 
ο όρος «αρμόδια αρχή» νοείται η ως άνω υπηρεσία. 

2. Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των διατάξε¬ 
ων των άρθρων 11, 12,13,14,15,16,17 και 20, ορίζεται 
η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας. 

3. Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των διατά¬ 
ξεων του άρθρου 19, για θέματα αρμοδιότητάς τους 
αντίστοιχα, είναι οι υπηρεσίες που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο του ιδίου άρθρου. 

4. Οι εκπρόσωποι στην επιτροπή για τις εκρηκτικές 
ύλες εμπορικής χρήσης που επικουρεί, σύμφωνα με 
το άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/28/ΕΕ του Ευρωπαϊ¬ 
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, στην εξέταση των θεμάτων εφαρμογής των 
διατάξεων της εν λόγω Οδηγίας, τα οποία τίθενται από 
τον πρόεδρο της ή από εκπρόσωπο κράτους μέλους 
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της, ορίζονται 
από τα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εσωτε¬ 
ρικών. Για τα καθήκοντα των εκπροσώπων και τα θέματα 
αρμοδιότητας και λειτουργίας της επιτροπής εφαρμόζο¬ 
νται οι διατάξεις του άρθρου 49 της προαναφερομένης 
Οδηγίας. 

Άρθρο 4 

Ελεύθερη κυκλοφορία και διαθεσιμότητα στην 

αγορά (άρθρο 3 και 4 της Οδηγίας) 

1. Η αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς, με την επιφύ¬ 
λαξη της παραγράφου 2, δεν απαγορεύει, περιορίζει ή 
παρεμποδίζει τη διαθεσιμότητα στην αγορά εκρηκτικών 
υλών οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος. 
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2. Το παρόν διάταγμα δεν αποκλείει τη λήψη μέτρων 
από τους συναρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών και 
Οικονομίας και Ανάπτυξης που αποσκοπούν στην απα¬ 
γόρευση ή στον περιορισμό της κατοχής, της χρήσης ή/ 
και της πώλησης εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης, 
τα οποία δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας τάξης, 
ασφάλειας, υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

3. Οι εκρηκτικές ύλες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ¬ 
μογής του παρόντος διατάγματος, καθίστανται διαθέσι¬ 
μες στην αγορά κατά τις σχετικές διατάξεις της ισχύου- 
σας νομοθεσίας και μόνο εφόσον πληρούν τις διατάξεις 
του παρόντος διατάγματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών 
(άρθρο 5 της Οδηγίας) 

1. Όταν διαθέτουν στην αγορά τις εκρηκτικές ύλες 
τους ή τις χρησιμοποιούν για δικούς τους σκοπούς, οι 
κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι αυτές έχουν σχεδια¬ 
στεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις βασικές απαι¬ 
τήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στο παράρτημα II 
του παρόντος. 

2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο 
που αναφέρεται στο παράρτημα III του παρόντος και 
μεριμνούν για τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 του παρόντος. 

Όταν η συμμόρφωση μιας εκρηκτικής ύλης με τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις αποδεικνύεται με την εν λόγω 
διαδικασία, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμ¬ 
μόρφωσης ΕΕ και θέτουν τη σήμανση ^Ε. 

3. Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο 
και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ επί 10 έτη από τη διά¬ 
θεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. 

4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται 
οι διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση της 
εν σειρά παραγωγής προς τις διατάξεις του παρόντος. 
Λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αλλαγές στον σχεδί¬ 
ασμά ή τα χαρακτηριστικά της εκρηκτικής ύλης και οι 
αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις άλλες τεχνι¬ 
κές προδιαγραφές με βάση τα οποία δηλώνεται η συμ¬ 
μόρφωση της εκρηκτικής ύλης. 

5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι οι εκρηκτικές 
ύλες που έχουν διαθέσει στην αγορά φέρουν έναν μο¬ 
ναδικό αριθμό αναγνώρισης σύμφωνα με το σύστημα 
αποκλειστικής αναγνώρισης και ιχνηλασιμότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 18 του παρόντος. Για τις εκρηκτικές 
ύλες που αποκλείονται από το σύστημα αυτό, οι κατα¬ 
σκευαστές: 

α) εξασφαλίζουν ότι οι εκρηκτικές ύλες που έχουν δι¬ 
αθέσει στην αγορά φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή 
σειράς ή άλλο στοιχείο που να επιτρέπει την ταυτοποί¬ 
ησή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το μικρό μέγεθος, το 
σχήμα ή η σχεδίαση της εκρηκτικής ύλης, εξασφαλίζουν 
ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία 
ή σε έγγραφο που συνοδεύει την εκρηκτική ύλη, 


β) αναγράφουν στην εκρηκτική ύλη το όνομα, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμέ¬ 
νο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους, ή, όταν 
αυτό δεν είναι δυνατόν, αναγράφουν τα στοιχεία αυτά 
στη συσκευασία της εκρηκτικής ύλης ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει την εκρηκτική ύλη. Η διεύθυνση υποδεικνύει 
ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή. 
Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στην ελληνική 
γλώσσα. 

6. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι οι εκρηκτικές 
ύλες που έχουν διαθέσει στην αγορά συνοδεύονται 
από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική 
γλώσσα. Οι ανωτέρω οδηγίες και πληροφορίες ασφάλει¬ 
ας, καθώς και κάθε επισήμανση, είναι σαφείς, κατανοητές 
και εύληπτες. 

7. Οταν οι κατασκευαστές θεωρούν ή έχουν λόγο να 
πιστεύουν ότι η εκρηκτική ύλη που έχουν διαθέσει στην 
αγορά δεν συμμορφώνεται με το παρόν προεδρικό δι¬ 
άταγμα, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση της εκρη¬ 
κτικής ύλης, να την αποσύρουν ή να την ανακαλέσουν, 
κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν η εκρηκτική ύλη 
παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν 
αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό την αρμόδια αρχή επο- 
πτείας της αγοράς και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκε¬ 
κριμένα, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά 
μέτρα που έλαβαν. 

8. Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια αρχή, 
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της αρχής αυτής, σε 
έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες 
και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης προς το παρόν προ¬ 
εδρικό διάταγμα στην ελληνική γλώσσα. Συνεργάζονται 
με την αρχή αυτή κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, για 
τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποσοβη- 
θούν οι κίνδυνοι από τις εκρηκτικές ύλες που έχουν δι¬ 
αθέσει στην αγορά. 

Άρθρο 6 

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι 
(άρθρο 6 της Οδηγίας) 

1. Οι κατασκευαστές μπορούν να διορίζουν, με γραπτή 
εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 

Οι υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 
και η υποχρέωση κατάρτισης της τεχνικής τεκμηρίω¬ 
σης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 δεν 
αποτελούν μέρος της εντολής του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου. 

2.0 εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθή¬ 
κοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαμ¬ 
βάνει από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής: 

α) να τηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τον τεχνι¬ 
κό φάκελο στη διάθεση της αρμόδιας αρχής επί 10 έτη 
αφότου διατεθεί η εκρηκτική ύλη στην αγορά, 

β) κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της αρμόδιας 
αρχής, να της παρέχει όλεςτις πληροφορίες και την τεκ¬ 
μηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρ¬ 
φωση της εκρηκτικής ύλης, 




Τεύχος Α'228/07.12.2016 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


9721 


γ) να συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή, κατόπιν αι¬ 
τήματος της, για τυχόν ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
προς αποσόβηση των κινδύνων που ενέχουν οι εκρηκτι¬ 
κές ύλες που καλύπτει η εντολή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου. 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων 
(άρθρο 7 της Οδηγίας) 

1. Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά μόνο συμμορ- 
φούμενες εκρηκτικές ύλες. 

2. Προτού διαθέσουν εκρηκτική ύλη στην αγορά, οι 
εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει δι- 
εκπεραιώσειτην κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 22 του παρό¬ 
ντος. Διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει 
τον τεχνικό φάκελο, ότι η εκρηκτική ύλη φέρει τη σήμαν¬ 
ση ^Ε και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, 
και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του 
άρθρου 5 παράγραφος 5 του παρόντος. 

Εφόσον εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει 
ότι μια εκρηκτική ύλη δεν συμμορφώνεται με τις βα¬ 
σικές απαιτήσεις ασφάλειας του παραρτήματος II του 
παρόντος διατάγματος, δεν διαθέτει την εκρηκτική ύλη 
στην αγορά έως ότου εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή της. 
Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευ¬ 
αστή καθώς και την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς, 
όταν η εκρηκτική ύλη παρουσιάζει κίνδυνο. 

3. Οι εισαγωγείς σημειώνουν στην εκρηκτική ύλη το 
όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το 
καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους, και τη διεύθυνση 
αλληλογραφίας τους, ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, 
αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία της εκρη¬ 
κτικής ύλης ή σε έγγραφο που τη συνοδεύει. Τα στοιχεία 
επικοινωνίας αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα. 

4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι η εκρηκτική ύλη 
συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες ασφά¬ 
λειας στην ελληνική γλώσσα. 

5. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω η εκρηκτική 
ύλη βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες απο¬ 
θήκευσης ή μεταφοράς της δεν θέτουν σε κίνδυνο τη 
συμμόρφωσή της με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας 
του παραρτήματος II του παρόντος διατάγματος. 

6. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύ¬ 
ουν ότι η εκρηκτική ύλη που έχουν διαθέσει στην αγορά 
δεν συμμορφώνεται με το παρόν προεδρικό διάταγμα 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για 
να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης, 
την αποσύρουν ή την ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέ¬ 
ραν τούτου, όταν η εκρηκτική ύλη παρουσιάζει κίνδυνο, 
οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό την αρμόδια αρχή και παραθέτουν λεπτομέρειες, 
συγκεκριμένα, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν δι¬ 
ορθωτικά μέτρα που έλαβαν. 

7. Οι εισαγωγείς τηρούν, επί 10 έτη μετά τη διάθεση της 
εκρηκτικής ύλης στην αγορά, αντίγραφο της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση της αρμόδιας αρχής και 
εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί 
στη διάθεση της εν λόγω αρχής κατόπιν αιτήματος της. 


8. Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος της, σε έντυπη ή σε ηλεκτρο¬ 
νική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση 
που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση της 
εκρηκτικής ύλης, στην ελληνική γλώσσα. Συνεργάζονται 
με την αρχή αυτή κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, για 
τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποσοβη- 
θούν οι κίνδυνοι από τις εκρηκτικές ύλες που έχουν δι¬ 
αθέσει στην αγορά. 

Άρθρο 8 

Υποχρεώσεις των διανομέων 
(άρθρο 8 της Οδηγίας) 

1. Όταν οι διανομείς καθιστούν διαθέσιμη μια εκρη¬ 
κτική ύλη στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή 
σε σχέση με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. 

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν διαθέσιμη την 
εκρηκτική ύλη στην αγορά επαληθεύουν ότι η εκρηκτι¬ 
κή ύλη φέρει τη σήμανση ΟΕ, ότι συνοδεύεται από τα 
απαιτούμενα έγγραφα και από οδηγίες και πληροφορίες 
ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα και ότι ο κατασκευα¬ 
στής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του 
άρθρου 5 παράγραφος 5 και του άρθρου 7 παράγραφος 
3 αντίστοιχα. 

Εφόσον διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει 
ότι μια εκρηκτική ύλη δεν συμμορφώνεται με τις βα¬ 
σικές απαιτήσεις ασφάλειας του παραρτήματος II του 
παρόντος, δεν καθιστά διαθέσιμη την εκρηκτική ύλη 
στην αγορά έως ότου εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή της. 
Ο διανομέας ενημερώνει επίσης τον κατασκευαστή ή 
τον εισαγωγέα καθώς και την αρμόδια αρχή εποπτείας 
της αγοράς, όταν η εκρηκτική ύλη παρουσιάζει κίνδυνο. 

3. Οι διανομείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω η εκρηκτική 
ύλη βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες απο¬ 
θήκευσης ή μεταφοράς της δεν θέτουν σε κίνδυνο τη 
συμμόρφωσή της με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας 
του παραρτήματος II του παρόντος. 

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύ¬ 
ουν ότι η εκρηκτική ύλη που έχουν καταστήσει δια¬ 
θέσιμη στην αγορά δεν συμμορφώνεται με το παρόν 
προεδρικό διάταγμα φροντίζουν αμέσως να ληφθούν 
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης, την αποσύρουν ή 
την ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν η 
εκρηκτική ύλη παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς ενη¬ 
μερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό την αρμόδια 
αρχή και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για 
τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που 
έλαβαν. 

5. Οι διανομείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος της αρχής αυτής, σε έντυπη 
ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμ¬ 
μόρφωση της εκρηκτικής ύλης. Συνεργάζονται με την 
αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι 
κίνδυνοι από τις εκρηκτικές ύλες που έχουν καταστήσει 
διαθέσιμες στην αγορά. 
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Άρθρο 9 

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των 
κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγω¬ 
γείς και στους διανομείς 
(άρθρο 9 της Οδηγίας) 

Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευα¬ 
στής για τους σκοπούς του παρόντος και υπόκειται στις 
υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 
5, όταν διαθέτει εκρηκτική ύλη στην αγορά με το όνομα 
ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί εκρηκτική ύλη που 
έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί 
να επηρεάσει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος. 

Άρθρο 10 

Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων 
(άρθρο 10 της Οδηγίας) 

Για τις εκρηκτικές ύλες που δεν καλύπτονται από το 
σύστημα του άρθρου 18 του παρόντος, οι οικονομικοί 
φορείς προσδιορίζουν, εάν ζητηθεί, στην αρμόδια αρχή 
εποπτείας της αγοράς τα ακόλουθα: 

α) κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμη¬ 
θεύσει εκρηκτική ύλη, 

β) κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο έχουν προμη¬ 
θεύσει εκρηκτική ύλη, 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να είναι σε θέση να 
υποβάλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώ¬ 
το εδάφιο για 10 έτη από τη στιγμή που έχουν προμηθευ¬ 
τεί την εκρηκτική ύλη και για 10 έτη από τη στιγμή που 
έχουν προμηθεύσει οι ίδιοι την εκρηκτική ύλη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Άρθρο 11 

Μεταφορές εκρηκτικών υλών 
(Άρθρο 11 και 12 παρ.1 της Οδηγίας) 

1. Οι μεταφορές εκρηκτικών και πυρομαχικών στις χώ¬ 
ρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιούνται 
μόνο με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις 
του παρόντος διατάγματος. Οι διατάξεις αυτές εφαρμό¬ 
ζονται και στην περίπτωση μεταφοράς πυρομαχικών 
κατόπιν πωλήσεως με αλληλογραφία. 

2. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε περιπτώσεις 
μεταφοράςτων συγκεκριμένων εκρηκτικών και πυρομα¬ 
χικών, δεν έχουν τον χαρακτήρα ελέγχου στα εσωτερικά 
σύνορα αλλά διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο στα 
πλαίσια των συνήθων ελέγχων, που εφαρμόζονται, χωρίς 
διακρίσεις, στο σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

3. Υπεύθυνες για τους ελέγχους στο εξωτερικά σύνορα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτροπή παράνομης 
διακίνησης εκρηκτικών και πυρομαχικών είναι οιΤελω- 
νειακές Αρχές της χώρας μας, σε συνεργασία με τις κατά 
τόπον αρμόδιες Αστυνομικές ή Λιμενικές Αρχές. 

4. Οι εμπλεκόμενες στην εφαρμογή του παρόντος 
διατάγματος υπηρεσίες δεν δύναται να απαγορεύουν, 
να περιορίζουν ή να παρεμποδίζουν την εμπορία των 


εκρηκτικών και πυρομαχικών που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής και ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτού. 

Άρθρο 12 

Διατυπώσεις της μεταφοράς εκρηκτικών υλών 

(Άρθρο 11 της Οδηγίας) 

1. Για τη μεταφορά εκρηκτικών, ο παραλήπτης υποχρε- 
ούται να ζητεί άδεια μεταφοράς από τη Διεύθυνση Κρατι¬ 
κής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 
υποβάλλοντας σχετικά αίτηση στην κατά τόπο αρμόδια 
Αστυνομική Αρχή του τόπου προορισμού. 

2. Για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας ο παραλήπτης 
πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος για την από¬ 
κτηση των εκρηκτικών. Ο παραλήπτης θεωρείται νόμιμα 
εξουσιοδοτημένος εφόσον κατέχει άδεια εμπορίας ή 
χρήσης εκρηκτικών, έγκριση κυκλοφορίας των εκρηκτι¬ 
κών που πρόκειται να μεταφέρει και άδεια λειτουργίας 
εργοστασίου ή αποθηκών, στις περιπτώσεις που η τε¬ 
λευταία απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις. Επιπλέον, ο 
αϊτών την άδεια υποχρεούται να παρέχει στη Διεύθυνση 
Κρατικής Ασφάλειας τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α. Τα ακόλουθα στοιχεία ταυτότητας του αποστολέα 
και του παραλήπτη: 

(1) Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο: Ονοματεπώνυ¬ 
μο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, 
επαγγελματική του ιδιότητα και αριθμό διαβατηρίου ή 
ταυτότητάς του, καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, τη- 
λεομοιότυπου (ΡΑΧ) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ¬ 
δρομείου (θ- ιύιβϊΙ), εφόσον υπάρχει. 

(2) Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο: Ονομα ή εμπο¬ 
ρική επωνυμία και έδρα, καθώς και επίθετο, όνομα, ημε¬ 
ρομηνία και τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό 
διαβατηρίου ή ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου του 
νομικού προσώπου, καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, 
αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (ΡΑΧ) και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θ- πγιβϊΙ), εφόσον υπάρχει. 

(3) Αριθμό αδείας εμπορίας, τόσο του αποστολέα, όσο 
και του παραλήπτη ή άλλο παραστατικό στοιχείο, από 
το οποίο προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα διαθέτουν 
τις απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις. 

(4) Αν η κατοικία ή έδρα του παραλήπτη βρίσκεται 
στην Ελλάδα: Αριθμό αδείας λειτουργίας αποθηκών του 
παραλήπτη ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης αποθη¬ 
κών τρίτων, που λειτουργούν νόμιμα, στο οποίο αναφέ- 
ρεται ότι ο ιδιοκτήτης των αποθηκών τις παραχωρεί για 

10 

εναποθήκευση ορισμένων ποσοτήτων εκρηκτικών 
υλών κατά είδος και για συγκεκριμένο χρόνο. 

β.Τον αριθμό και την ποσότητα των μεταφερομένων 
εκρηκτικών. 

γ. Λεπτομερή περιγραφή των συγκεκριμένων εκρη¬ 
κτικών, καθώς και τα μέσα αναγνώρισής τους, συμπερι¬ 
λαμβανομένου του αριθμού αναγνώρισης, όπως αυτός 
καθορίζεται στις "Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών". 

δ. Τις πληροφορίες, σχετικά με την τήρηση των όρων 
της εμπορίας, όταν υπάρχει εμπορία. 

ε.Το μεταφορικό μέσο και τη διαδρομή. 

στ. Τις προβλεπόμενες ημερομηνίες αναχώρησης και 
άφιξης. 
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ζ. Τα ακριβή σημεία διέλευσης κατά την είσοδο και 
έξοδο από τα κράτη μέλη. 

η. Την ακριβή διεύθυνση του αποθηκευτικού χώρου 
στον τόπο προορισμού. 

3. Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας εξετάζει εάν συ¬ 
ντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του 
παρόντος άρθρου, καθώς και εάν πληρούνται οι απαι¬ 
τήσεις υλικής και δημοσίας ασφαλείας για την πραγ¬ 
ματοποίηση της μεταφοράς και σε θετική περίπτωση 
χορηγεί την άδεια. Εάν έχει αμφιβολίες όσον αφορά την 
εξακρίβωση της άδειας της παρ. 1 η εν λόγω υπηρεσία 
διαβιβάζει τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες στην 
Επιτροπή προς ενημέρωση των άλλων κρατών μελών. 

4. Ειδικά, όταν οι μεταφορές γίνονται μεταξύ προσώ¬ 
πων που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, σύμφωνα με 
την παρ. 2, για την απόκτηση εκρηκτικών και η αρμόδια 
για την χορήγηση της αδείας Διεύθυνση του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας κρίνει ότι για τις εν λόγω με¬ 
ταφορές δεν επιβάλλονται ιδιαίτερες απαιτήσεις δημό¬ 
σιας ασφάλειας, μπορεί να χορηγεί, αντί της αδείας της 
παρ. 1, ειδική άδεια μεταφοράς εκρηκτικών εμπορικής 
χρήσεως ισχύος μέχρι δύο ετών, η οποία μπορεί να ανα¬ 
κληθεί ή να ακυρωθεί οποτεδήποτε με αιτιολογημένη 
απόφαση. Αντίγραφο της ανωτέρω αδείας συνοδεύει τα 
εκρηκτικά μέχρι τον προορισμό τους και επιδεικνύεται 
στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, εφόσον ζητηθεί. 
Πριν από κάθε μεταφορά, ο κάτοχος της αδείας αυτής 
γνωστοποιεί στην ανωτέρω υπηρεσία τα στοιχεία ταυ¬ 
τότητας του αποστολέα, όπως αυτά καθορίζονται στην 
παρ. 3 καθώς και τα στοιχεία των εδαφίων β, γ και δ της 
ίδιας παραγράφου. 

5. Οι παραλήπτες ή οι συναλλασσόμενοι στον τομέα 
των εκρηκτικών υποχρεούνται να παρέχουν στις Αρχές 
του κράτους μέλους αναχώρησης, καθώς και του κρά¬ 
τους μέλους διαμετακόμισης, εφόσον το ζητήσουν, κάθε 
χρήσιμο στοιχείο που κατέχουν, σχετικά με τις μεταφο¬ 
ρές εκρηκτικών. 

6. Οι ενεργούντες μεταφορές εκρηκτικών, χωρίς την 
άδεια που προβλέπεται από το παρόν άρθρο, τιμωρού¬ 
νται με τις ποινές του άρθρου 2 παρ. 11 εδάφ. α του ν. 
2168/1993. 

Άρθρο 13 

Διατυπώσεις της μεταφοράς πυρομαχικών 

(Άρθρο 12 της Οδηγίας) 

1. Για τη μεταφορά πυρομαχικών από την Ελλάδα σε 
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζο¬ 
νται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 
26 ν. 2168/1993, με εξαίρεση τη διάρκεια ισχύος της 
ειδικής άδειας μεταφοράς πυρομαχικών η οποία είναι 
τριετής. Ο κατάλογος των πυρομαχικών που προβλέ- 
πεται από την παρ. 4 του ως άνω άρθρου κοινοποιείται 
στους οπλοπώλες, στους οποίους έχει χορηγηθεί έγκρι¬ 
ση μεταφοράς πυρομαχικών σύμφωνα με την παρ. 3 
του ιδίου άρθρου. 

2. Δεν απαιτείται άδεια για τη μεταφορά περιορισμέ¬ 
νου αριθμού φυσιγγίων από κυνηγούς ή σκοπευτές, για 
την άσκηση της δραστηριότητάς τους. Ειδικότερα, ο 


ανώτερος αριθμός φυσιγγίων που επιτρέπεται να μετα¬ 
φέρουν οι σκοπευτές χωρίς άδεια ορίζεται σε διακόσια 
(200) φυσίγγια για κάθε όπλο και για αριθμό όπλων που 
δεν υπερβαίνει τα τρία. 

3. Οι ενεργούντες μεταφορές πυρομαχικών χωρίς 
άδεια τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 26 παρ. 6 
του ν. 2168/1993. 

Άρθρο 14 

Διαμετακόμιση 

(Άρθρο 11 παρ. 2 της Οδηγίας) 

Για τη διαμετακόμιση των εκρηκτικών και πυρομα¬ 
χικών, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος δι¬ 
ατάγματος, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του 
άρθρου 4 του Ν. 2168/1993 και των κατ' εξουσιοδότηση 
αυτού εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων. 

Άρθρο 15 

Μέτρα Ασφάλειας 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του 
άρθρου 12 του παρόντος, οι άδειες μεταφοράς ή δια¬ 
μετακόμισης του παρόντος προεδρικού διατάγματος 
ισχύουν μόνο για τα είδη, τις ποσότητες, το χρόνο και 
τον τόπο που αναφέρονται σ' αυτές και χρησιμοποιού¬ 
νται μια μόνο φορά. Αν κατά τη διάρκεια της ισχύος των 
ανωτέρω αδειών δεν γίνει χρήση τους, οι κάτοχοι αυτών 
υποχρεούνται εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη τους 
να υποβάλουν στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας το πρωτότυπο 
αυτών και σχετική υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται 
Π μη χρήση τους. 

2. Αντίγραφο των αδειών που προβλέπονται από το 
παρόν προεδρικό διάταγμα κοινοποιείται στην Γενική 
Διεύθυνση Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών 
για την άσκηση της αρμοδιότητας τους, καθώς και στο 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στην 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εφόσον η μεταφορά 
πρόκειται να γίνει με πλοίο ή αεροπλάνο, αντίστοιχα, για 
τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας. Προς τον 
αυτό σκοπό οι αρμόδιες τελωνειακές και λιμενικές αρχές, 
καθώς και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας υποχρεού- 
νται να παρέχουν αμέσως η μία στην άλλη, καθώς και στις 
αρμόδιες αστυνομικές αρχές, κάθε στοιχείο που κατέχουν 
σχετικά με τις μεταφορές εκρηκτικών ή πυρομαχικών. 

3. Οι κάτοχοι αδειών μεταφοράς εκρηκτικών ή πυρο¬ 
μαχικών στη χώρα μας υποχρεούνται, πριν διαθέσουν τα 
είδη αυτά στους τελικούς παραλήπτες τους, να τα μετα¬ 
φέρουν πρώτα στους αποθηκευτικούς χώρους της επι¬ 
χείρησής τους που λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιοι αποθηκευτικοί 
χώροι ή οι υπάρχοντες δεν επαρκούν, άδεια μεταφοράς 
δεν χορηγείται. 

4. Οι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση των μεταφο¬ 
ρών υποχρεούνται να λαμβάνουν τα μέτρα ασφαλείας, 
που προβλέπονται από τους διεθνείς κανονισμούς για 
τη μεταφορά επικινδύνων ειδών και τις διατάξεις της Ελ¬ 
ληνικής νομοθεσίας, καθώς και αυτών που αναφέρονται 
στις σχετικές άδειες ή υποδεικνύονται εγγράφως από τις 
αρμόδιες αστυνομικές, λιμενικές ή τελωνειακές αρχές. 
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5. Οι επιχειρήσεις του τομέα των εκρηκτικών που λει¬ 
τουργούν στη χώρα μας υποχρεούνται να τηρούν βιβλία 
των εργασιών τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρ¬ 
θρο 6 παρ. 6 του Ν. 2168/1993. Επιπλέον οι επιχειρήσεις 
αυτές δημιουργούν στα τηρούμενα και προβλεπόμενα 
βιβλία, από τις υπ'αριθ.: α) 3009/2/26α από 18.6.1994 
(Β' 513) και β) 3009/2/27γ από 21.9.1994 (Β' 795) απο¬ 
φάσεις Υπουργού Δημόσιας Τάξης αντίστοιχα, σχετικές 
στήλες για να καταχωρούν τα στοιχεία του αναγνώσιμου 
μέρους της αποκλειστικής αναγνώρισης των εκρηκτικών 
υλών εμπορικής χρήσης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του 
Παραρτήματος του άρθρου 17 παρ. 1 Π.δ. 76/2010. Από τα 
βιβλία αυτά πρέπει να προκύπτει αμέσως και με σαφήνεια 
η ταυτότητα του κατόχου των εκρηκτικών. Οι ανωτέρω 
επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρούν τα εν λόγω βι¬ 
βλία τουλάχιστον επί δέκα έτη από το τέλος του ημερο¬ 
λογιακού έτους, μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η 
καταχωρηθείσα εργασία, ακόμη και αν η οικεία επιχείρηση 
έπαυσε τις δράστη ριότητές της. Τα ανωτέρω βιβλία είναι 
αμέσως διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων αρχών. 

6. Οι παραβάτες των διατάξεων των παρ. 1, 4 και 5, 
καθώς και των αποφάσεων, που εκδίδονται βάσει της 
παρ. 1 του επόμενου άρθρου, τιμωρούνται με φυλάκιση 
και χρηματική ποινή. 

Άρθρο 16 

Παρεκκλίσεις ασφάλειας 

(Άρθρο 13 της Οδηγίας) 

1. Σε περίπτωση σοβαρής απειλής ή διατάραξης της 
δημόσιας ασφάλειας, λόγω της παράνομης κατοχής ή 
παράνομης χρήσης εκρηκτικών ή πυρομαχικών που 
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, 
ο Υπουργός Εσωτερικών, με απόφασή του, δύναται να 
λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο, σχετικά με τη μεταφορά 
εκρηκτικών ή πυρομαχικών για τη πρόληψη αυτής της 
παράνομης κατοχής ή χρήσης, κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του άρθρου 12 έως και 15 του παρόντος δι¬ 
ατάγματος. 

Για την απόφαση αυτή, ενημερώνονται οι συναρμόδιες 
Υπηρεσίες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομι¬ 
κών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών. Για τη λήψη 
των ανωτέρω μέτρων τηρείται η αρχή της αναλογικό- 
τητας και δεν μπορούν αυτά να αποτελούν μέσο αυθαί¬ 
ρετης εισαγωγής διακρίσεων ή καλυμμένο περιορισμό 
στο εμπόριο μεταξύ των κρατών - μελών. 

2. Τα θεσπιζόμενα ως άνω μέτρα κοινοποιούνται χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
για την ενημέρωση των λοιπών κρατών μελών. 

Άρθρο 17 

Ανταλλαγή Πληροφοριών 

(Άρθρο 14 και 12 παρ.5 της Οδηγίας) 

1. Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αρμόδια για τη συλλο¬ 
γή και ανταλλαγή πληροφοριών για την εφαρμογή των 
προβλεπομένων στα άρθρα 11 έως 14 διατυπώσεων. 

2. Η ανωτέρω υπηρεσία, θέτει στη διάθεση των άλλων 
κρατών μελών και της Επιτροπήςτις επικαιροποιημένες 


πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς φορείς, που 
διαθέτουν τις άδειες ή εγκρίσεις του άρθρου 19 του πα¬ 
ρόντος διατάγματος. 

3. Γιατιςπληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές πυρο¬ 
μαχικών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 
28 παρ. 1 και 2 του Ν. 2168/1993. 

4. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος 
διατάγματος εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΚ) 515/97 και ιδίως οι απαιτήσεις περί 
εμπιστευτικότητας. 

Άρθρο 18 

Αποκλειστική αναγνώριση και ιχνηλασιμότητα 
των εκρηκτικών υλών 
(άρθρο 15 της Οδηγίας) 

1. Οι οικονομικοί φορείς εφαρμόζουν ομοιόμορφο 
σύστημα αποκλειστικής αναγνώρισης και ιχνηλασιμό- 
τητας των εκρηκτικών υλών, το οποίο λαμβάνει υπόψη 
το μέγεθος, το σχήμα ή τη σχεδίασή τους, εκτός εάν δεν 
είναι αναγκαία η τοποθέτηση αποκλειστικής αναγνώρι¬ 
σης στην εκρηκτική ύλη λόγω του χαμηλού κινδύνου που 
παρουσιάζει, με βάση τα χαρακτηριστικά της 

και παράγοντες όπως η μικρής ισχύος έκρηξη την 
οποία προκαλεί, οι χρήσεις της και ο μικρός κίνδυνος για 
τη δημόσια ασφάλεια λόγω περιορισμένων επιπτώσεων 
μιας ενδεχόμενης κατάχρησης. 

Το σύστημα δεν εφαρμόζεται σε εκρηκτικές ύλες που 
μεταφέρονται και παραδίδονται ασυσκεύαστες ή σε 
αντλιοφόρα φορτηγά για άμεση εκφόρτωση στα σημεία 
ανατίναξης ή σε εκρηκτικές ύλες που κατασκευάζονται 
στους τόπους ανατίναξης και χρησιμοποιούνται αμέσως 
μετά την παραγωγή τους (παραγωγή «επιτόπου»). 

2. Το σύστημα αυτό προβλέπει τη συλλογή και αποθή¬ 
κευση δεδομένων, μεταξύ άλλων, με ηλεκτρονικά μέσα 
όποτε ενδείκνυται, τα οποία επιτρέπουν την αποκλειστι¬ 
κή αναγνώριση και ιχνηλασιμότητα της εκρηκτικής ύλης, 
καθώς και την επισήμανση αποκλειστικής αναγνώρισης 
στην εκρηκτική ύλη και/ή στη συσκευασία της, το οποίο 
καθιστά δυνατή την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Τα 
εν λόγω δεδομένα σχετίζονται με την αποκλειστική ανα¬ 
γνώριση της εκρηκτικής ύλης, συμπεριλαμβανομένου 
του εντοπισμού της ενόσω βρίσκεται στην κατοχή των 
οικονομικών φορέων και της ταυτότητας αυτών των οι¬ 
κονομικών φορέων. 

3. Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 
2 δοκιμάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και προ¬ 
στατεύονται από τυχαία ή δόλια βλάβη ή καταστροφή. 
Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται επί 10 έτη από την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής ή, εάν η εκρηκτική 
ύλη έχει χρησιμοποιηθεί ή απορριφθεί, επί 10 έτη από 
τη χρησιμοποίηση ή απόρριψή της, ακόμη και εάν ο οι¬ 
κονομικός φορέας έπαυσε τις δραστηριότητές του. Τα 
δεδομένα αυτά καθίστανται αμέσως διαθέσιμα, εφόσον 
το ζητήσουν οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 15 του Π.δ. 
76/2010(ΑΊ 40). 

4. Μέχρι την έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις οποίες: 

α) καθορίζονται οι πρακτικές διευθετήσεις για τη λει¬ 
τουργία του συστήματος αποκλειστικής αναγνώρισης 
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και ιχνηλασιμότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 
1, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους, του σχήματος ή 
της σχεδίασης της εκρηκτικής ύλης, και ιδίως της μορφής 
και διάρθρωσης της αποκλειστικής αναγνώρισης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 

β) προσδιορίζονται οι προβλεπόμενες στην παρά¬ 
γραφο 1 περιπτώσεις στις οποίες, λόγω του χαμηλού 
κινδύνου που παρουσιάζει η εκρηκτική ύλη, δεν είναι 
αναγκαίο να εφαρμόζουν οι οικονομικοί φορείς το σύ¬ 
στημα αποκλειστικής αναγνώρισης και ιχνηλασιμότητας 
κατά την έννοια της εν λόγω παραγράφου, εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις του Π.δ. 76/2010 όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με το Π.δ. 56/2012. 

Άρθρο 19 

Απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις 
(Άρθρο 16 και 17 της Οδηγίας) 

Για την παραγωγή, αποθήκευση, χρήση, εισαγωγή, 
εξαγωγή, μεταφορά και εμπορία των εκρηκτικών υλών 
οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να εφοδιαστούν με τις 
απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες που προβλέπονται 
από τις διατάξεις της κ.υ.α 3329/15-2-1989 (ΒΊ 32), του 
Ν. 2168/1993 καιτουν. 3982/2011 όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που χορηγούν τις άδειες εγκα¬ 
τάστασης και λειτουργίας του ν. 3982/2011 ελέγχουν 
ιδίως την ικανότητα των υπεύθυνων οικονομικών φο¬ 
ρέων να εξασφαλίσουν την τήρηση των τεχνικών υπο¬ 
χρεώσεων που αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος. 

Άρθρο 20 
Κατάσχεση 

(άρθρο 18 της Οδηγίας) 

Σε περίπτωση όπου υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις 
ότι εκρηκτικές ύλες θα γίνονται αντικείμενο παράνομης 
αγοράς, χρήσης ή εμπορίου κατάσχονται σύμφωνα με 
τις περί κατασχέσεως διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 
2168/1993 όπως ισχύει. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 
Άρθρο 21 

Τεκμήριο συμμόρφωσης των εκρηκτικών υλών 
(άρθρο 19 της Οδηγίας) 

Οι εκρηκτικές ύλες που συμμορφώνονται με τα εναρ¬ 
μονισμένα πρότυπα ή με μέρη αυτών, τα στοιχεία ανα¬ 
φοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι 
συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας 
που καθορίζονται στο παράρτημα II, τις οποίες αφορούν 
τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη τους. 

Άρθρο 22 

Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
(άρθρο 20 της Οδηγίας) 

Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των εκρηκτικών 
υλών, ο κατασκευαστής ακολουθεί μία από τις εξής δια¬ 
δικασίες που αναφέρονται στο παράρτημα III: 

α) την εξέταση τύπου ΕΕ (ενότητα Β) και, κατ'επιλογή 
του κατασκευαστή μία από τις ακόλουθες διαδικασίες: 


ί) συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό 
έλεγχο της παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό επο- 
πτεία κατά τυχαία διαστήματα (ενότητα Γ2) 
ϋ) συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση 
της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής (ενότητα Δ) 
Μί) συμμόρφωση προςτον τύπο με βάση τη διασφάλι¬ 
ση της ποιότητας του προϊόντος (ενότητα Ε) 
ίν) συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση την επαλή¬ 
θευση του προϊόντος (ενότητα ΣΤ) 
β) συμμόρφωση με βάση την επαλήθευση μονάδας 
(ενότητα Ζ). 

Άρθρο 23 

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 
(άρθρο 21 της Οδηγίας) 

1. Μετη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δηλώνεται ότι πλη- 
ρούνται αποδεδειγμένα οι βασικές απαιτήσεις ασφά¬ 
λειας που ορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος 
διατάγματος. 

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή που ορί¬ 
ζεται στο παράρτημα IV του παρόντος διατάγματος, 
περιέχει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στις σχετικές 
ενότητες του παραρτήματος III και προσαρμόζεται συ¬ 
νεχώς στα τελευταία δεδομένα. Η δήλωση συμμόρφω¬ 
σης συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα ή μεταφράζεται 
στην ελληνική γλώσσα από επίσημη αρχή κατά τις κεί¬ 
μενες διατάξεις. 

3. Όταν μια εκρηκτική ύλη διέπεται από περισσότε¬ 
ρες πράξεις της Ένωσης βάσει των οποίων απαιτείται 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται μια δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένω¬ 
σης. Η δήλωση αυτή περιέχει την ταυτότητα των οικείων 
πράξεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στοι¬ 
χείων δημοσίευσής τους. 

4. Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, 
ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμ¬ 
μόρφωση της εκρηκτικής ύλης προς τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα. 

Άρθρο 24 

Γενικές αρχές της σήμανσης ΈΕ 
(άρθρο 22 της Οδηγίας) 

1. Οι εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης που διατίθε¬ 
νται στην αγορά φέρουν τη σήμανση ΈΕ. 

2. Η σήμανση ΈΕ υπόκειται στις γενικές αρχές του άρ¬ 
θρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

Άρθρο 25 

Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση 
της σήμανσης ΈΕ 
(άρθρο 23 της Οδηγίας) 

1. Η σήμανση ΈΕ τίθεται κατά τρόπο εμφανή, ευανά¬ 
γνωστο και ανεξίτηλο, στην εκρηκτική ύλη. Όταν αυτό 
δεν είναι δυνατό ή όταν η φύση της εκρηκτικής ύλης δεν 
το επιτρέπει, η σήμανση ΈΕ τίθεται στη συσκευασία και 
στα συνοδευτικά έγγραφα. 

2. Η σήμανση ΈΕ τοποθετείται προτού η εκρηκτική ύλη 
διατεθεί στην αγορά. 

3. Τη σήμανση ΈΕ ακολουθεί ο αριθμός μητρώου του 
κοινοποιημένου οργανισμού, όταν ο οργανισμός αυτός 
εμπλέκεται στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής. 
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Ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού 
τίθεται είτε από τον ίδιο τον οργανισμό είτε, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή ή τον εξου¬ 
σιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 

4. Η σήμανση ΈΕ και, ενδεχομένως, ο αριθμός μη¬ 
τρώου του κοινοποιημένου οργανισμού επιτρέπεται να 
συνοδεύονται από άλλο σήμα που υποδεικνύει ειδικό 
κίνδυνο ή χρήση. 

5. Στην περίπτωση των εκρηκτικών υλών που κατα¬ 
σκευάζονται για ιδία χρήση, των εκρηκτικών υλών που 
μεταφέρονται και παραδίδονται χωρίς συσκευασία ή σε 
κινητές μονάδες παραγωγής εκρηκτικών υλών («ΜοόίΙθ 
ΕχρΙθ5ίνθ5 Μ3πυί3εΐυΓίπ9 11ηίΐ5- ΜΕΜΙΙί») για την άμεση 
εκφόρτωσή τους στον τόπο χρήσης τους, καθώς και των 
εκρηκτικών υλών που κατασκευάζονται στους τόπους 
ανατίναξης και χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την πα¬ 
ραγωγή τους (παραγωγή «επιτόπου»), η σήμανση ΈΕ 
τίθεται στα συνοδευτικά έγγραφα. 

6. Η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς λαμβάνει 
τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κε¬ 
φαλαίου 6 για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση ΈΕ 
και του άρθρου 46 σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης της 
εν λόγω σήμανσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Άρθρο 26 

Κοινοποίηση - Κοινοποιούσα αρχή - 
Κοινοποιημένος οργανισμός 
(άρθρο 24 και 25 της Οδηγίας) 

1. Κοινοποιημένος οργανισμός είναι κάθε οργανισμός 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης της ημεδαπής, που ικα¬ 
νοποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και λαμ¬ 
βάνει έγκριση από την αρμόδια αρχή της παρ. 2 για την 
εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
ως τρίτος στο πλαίσιο του παρόντος διατάγματος. 

2. Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότηταςτης Γενικής Γραμ¬ 
ματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) ορίζεται ως η αρμόδια εθνική 
αρχή κοινοποίησης (κοινοποιούσα αρχή) προς την Επι¬ 
τροπή και τα λοιπά κράτη μέλη σε σχέση με τους οργα¬ 
νισμούς της παρ. 1. 

3. Η κοινοποιούσα αρχή είναι υπεύθυνη για καθορισμό 
των αναγκαίων διαδικασιών κοινοποίησης, την έγκριση 
και κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμ¬ 
μόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης 
με τις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος προεδρι¬ 
κού διατάγματος. 

4.0 καθορισμόςτων αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγη¬ 
σης, η προηγούμενη αξιολόγηση για την αναγνώριση της 
τεχνικής ικανότητας των οργανισμών που κοινοποιούνται 
(μέσω της έκδοσης πιστοποιητικού διαπίστευσης), καθώς 
και η επιτήρησή τους, πραγματοποιείται από την Αυτοτελή 
Λειτουργική Μονάδα (ΑΛΜ) Διαπίστευσης ΕΣΥΔτου Εθνι¬ 
κού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) ΝΠΙΔ του 
άρθρου 6 του Ν. 4109/2013, ως ισχύει, κατά την έννοια του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν. 


Άρθρο 27 

Απαιτήσεις σχετικά με την κοινοποιούσα αρχή 
(άρθρο 26 της Οδηγίας) 

1. Η σύσταση της κοινοποιούσας αρχής δεν συνεπά¬ 
γεται σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 

2. Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται και λειτουργεί 
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται η αντικειμενικότητα 
και η αμεροληψία των δραστηριοτήτων της. 

3. Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται κατά τρόπο 
ώστε κάθε απόφαση που αφορά στην κοινοποίηση ορ¬ 
γανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνε- 
ται από τα αρμόδια πρόσωπα, τα οποία πρέπει να είναι 
άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση. 

4. Η κοινοποιούσα αρχή δεν προσφέρει ούτε παρέχει 
δραστηριότητες που εκτελούνται από τους οργανισμούς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ούτε συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση. 

5. Η κοινοποιούσα αρχή εξασφαλίζει την εμπιστευτι¬ 
κότητα των πληροφοριών που λαμβάνει. 

6. Η κοινοποιούσα αρχή διαθέτει επαρκές προσωπικό 
για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της. 

Άρθρο 28 

Υποχρέωση ενημέρωσης εκ μέρους 
της κοινοποιούσας αρχής 
(άρθρο 27 της Οδηγίας) 

Η κοινοποιούσα αρχή ενημερώνει την Επιτροπή σχετι¬ 
κά με τις εθνικές διαδικασίες για την αξιολόγηση και την 
κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρ¬ 
φωσης και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών, καθώς και σχετικά με τυχόν αλλαγές στις 
πληροφορίες αυτές. 

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές. 

Άρθρο 29 

Απαιτήσεις και τεκμήριο συμμόρφωσης 
για τους κοινοποιημένους οργανισμούς 
(άρθρα 28 και 29 της Οδηγίας) 

1. Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, κάθε οργανι¬ 
σμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης της ημεδαπής 
πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 11. Η 
προηγούμενη υποχρεωτική λήψη πιστοποιητικού δια¬ 
πίστευσης από κάθε οργανισμό αξιολόγησης της συμ¬ 
μόρφωσης που επιθυμεί να κοινοποιηθεί, αποδεικνύει 
ότι αυτός πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα ή σε μέρη των προτύπων αυ¬ 
τών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην 
επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε 
τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις 
του παρόντος άρθρου, στον βαθμό που τα εφαρμοστέα 
εναρμονισμένα πρότυπα πληρούν τις απαιτήσεις αυτές. 

2.0 οργανισμός αξιολόγησηςτης συμμόρφωσης δια¬ 
θέτει νομική προσωπικότητα κατά τα οριζόμενα στην υπ' 
αριθμ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/2016 (ΒΊ 897) υπουργική 
απόφαση, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 

3. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης εί¬ 
ναι τρίτος φορέας ανεξάρτητος από τον οργανισμό ή το 
είδος εκρηκτικής ύλης που αξιολογεί. 
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4. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα 
διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι 
αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης δεν συμπίπτουν με τον σχεδιαστή, 
τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή, τον υπεύθυνο 
εγκατάστασης, τον αγοραστή, τον ιδιοκτήτη, τον χρή¬ 
στη ή τον συντηρητή των εκρηκτικών υλών ούτε με τον 
αντιπρόσωπο οποιουδήποτε από αυτά τα μέρη. Αυτό 
δεν αποκλείει τη χρήση εκρηκτικών υλών που είναι ανα¬ 
γκαίες για τις λειτουργίες του οργανισμού αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης ή τη χρήση εκρηκτικών υλών για 
προσωπικούς σκοπούς. 

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα 
διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι 
αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα στον σχεδία¬ 
σμά, την παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, την 
εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση εκρηκτικών 
υλών ούτε εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις 
δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν καμιά δρα¬ 
στηριότητα που μπορεί να θίξει την ανεξάρτητη κρίση 
ή την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις οποίες είναι κοι¬ 
νοποιημένοι. Τούτο ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. 

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξα¬ 
σφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των 
υπεργολάβων του δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικό¬ 
τητα, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των 
δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 

5. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης και 
το προσωπικό του εκτελούν τις δραστηριότητες αξιολό¬ 
γησης της συμμόρφωσης με τη μεγαλύτερη επαγγελμα¬ 
τική ακεραιότητα και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια 
στο συγκεκριμένο τομέα και οφείλουν να είναι απαλλαγ¬ 
μένοι από κάθε πίεση και δέλεαρ, κυρίως οικονομική, 
που είναι δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους αυτών, ιδι¬ 
αίτερα από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν 
συμφέρον από τα αποτελέσματα των ελέγχων. 

6.0 οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι 
σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα σχετικά με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του έχουν ανατεθεί 
βάσει των διατάξεωντου παραρτήματος III του παρόντος 
και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε 

πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται από τον 
ίδιο τον οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή 
εξ ονόματος του και υπό την ευθύνη του. 

Ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία αξιολόγη¬ 
σης της συμμόρφωσης και για κάθε είδος ή κατηγορία 
εκρηκτικών υλών για τα οποία είναι κοινοποιημένος, ο 
οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει στη 
διάθεσή του: 

α) το αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές γνώσεις και 
την επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των 
καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

β) τις αναγκαίες περιγραφές των διαδικασιών σύμφωνα 
με τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση συμμόρφωσης και 
εξασφαλίζονται η διαφάνεια και η δυνατότητα αναπαρα¬ 


γωγής αυτών των διαδικασιών. Διαθέτει την κατάλληλη 
πολιτική και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη διάκριση 
μεταξύ των καθηκόντων τα οποία εκτελεί ως κοινοποιη¬ 
μένος οργανισμός και οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας 

γ) τις αναγκαίες διαδικασίες για να ασκεί τις δραστη- 
ριότητές του λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος μιας επι¬ 
χείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη 
δομή της, τον βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας 
του προϊόντος και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της 
παραγωγικής διαδικασίας. 

Ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των τεχνι¬ 
κών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με 
τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
και έχει πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ή 
εγκαταστάσεις. 

7. Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλε¬ 
ση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
διαθέτει: 

α) πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η 
οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμ¬ 
μόρφωσης για τα οποία έχει κοινοποιηθεί ο οργανισμός 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, 

β) επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων 
που διενεργεί και επαρκές κύρος για την εκτέλεση των 
λειτουργιών αυτών, 

γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των βασικών 
απαιτήσεων ασφαλείας που ορίζονται στο παράρτημα II 
του παρόντος, των εφαρμοστέων εναρμονισμένων προ¬ 
τύπων και των σχετικών διατάξεων της ενωσιακής νομο¬ 
θεσίας εναρμόνισης και της οικείας εθνικής νομοθεσίας, 

δ) την απαιτούμενη ικανότητα να καταρτίζει τα πιστο¬ 
ποιητικά, τα πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν 
τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων. 

8. Η αμεροληψία του οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών του και 
του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση 
των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι 
εγγυημένη. 

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προ¬ 
σωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθη¬ 
κόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εξαρτώνται 
από τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή 
από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών. 

9. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, κατά τα οριζόμε¬ 
να στα άρθρα 5 παρ. 9 και 9 παρ. 3 της Φ.01.2/56790/ 
ΔΠΠ1828/2016 υπουργικής αποφάσεως, όπως αυτή 
εκάστοτε ισχύει. 

10. Το προσωπικό του οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό 
απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση 
του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με 
το παράρτημα III ή οποιαδήποτε εκτελεστική διάταξη του 
εθνικού δικαίου, εξαιρουμένης της σχέσης με τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές.Τα δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται. 

11.0 οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
συμμετέχει στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης 
και στις δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού των 
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κοινοποιημένων οργανισμών δυνάμει του άρθρου 40 ή 
εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρ¬ 
φωσης ενημερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές, και 
εφαρμόζει ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις 
και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα των εργασιών 
της ομάδας αυτής. 

Άρθρο 30 

Θυγατρικές και υπεργολάβοι των 
κοινοποιημένων οργανισμών 
(άρθρο 30 της Οδηγίας) 

1. Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός αναθέτει υπερ- 
γολαβικά συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή προσφεύγει σε θυ¬ 
γατρική, εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 29, και ενημερώνει 
την κοινοποιούσα αρχή. 

2.0 κοινοποιημένος οργανισμός αναλαμβάνει πλήρως 
την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργο- 
λάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστημένοι. 

3. Οι δραστηριότητες μπορούν να ανατίθενται σε 
υπεργολάβο ή να διεξάγονται από θυγατρική μόνον 
αφού συμφωνήσει ο πελάτης. 

4.0 κοινοποιημένος οργανισμός και η ΑΛΜ Διαπίστευ¬ 
σης ΕΣΥΔ του ΕΣΥΠ τηρούν στη διάθεση της κοινοποι- 
ούσας αρχής τα έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση 
των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής, 
ενώ επιπλέον ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί στη 
διάθεση της κοινοποιούσας αρχής και έγγραφα σχετικά 
με τις εργασίες που διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγα¬ 
τρική δυνάμει του παραρτήματος III. 

Άρθρο 31 

Αίτηση για κοινοποίηση 
(άρθρο 31 της Οδηγίας) 

1. Κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφω¬ 
σης της ημεδαπής υποβάλλει αίτηση στην κοινοποι¬ 
ούσα αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 
Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/2016 (ΒΊ897) υπουργικής 
απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 

2. Η αίτηση συνοδεύεται από περιγραφή των δραστη¬ 
ριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της ενότητας 
ή των ενοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης και της 
εκρηκτικής ύλης ή των εκρηκτικών υλών, για τις οποίες 
ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη 
επάρκεια, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης 
αποκλειστικά (αποκλεισμένης της τεχνικής έκθεσης ή 
άλλου εγγράφου), το οποίο εκδόθηκε από την Αυτοτε¬ 
λή Λειτουργική Μονάδα (ΑΛΜ) Διαπίστευσης ΕΣΥΔ του 
Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) νπιδ, 
με το οποίο πιστοποιείται ότι ο οργανισμός αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 29. 

Άρθρο 32 

Διαδικασία κοινοποίησης 
(άρθρο 32 της Οδηγίας) 

1. Η κοινοποιούσα αρχή μπορεί να κοινοποιεί μόνο 
τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 


πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 29, στους οποίους 
χορηγεί σχετική έγκριση για τα αιτούμενο πεδίο δραστη¬ 
ριότητας εφαρμόζοντας συνδυαστικά τις διατάξεις του 
παρόντος Κεφαλαίου και την υπ' αριθμ. Φ.01.2/56790/ 
ΔΠΠ1828/2016 (ΒΊ897) υπουργική απόφαση, όπως 
αυτή εκάστοτε ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό πλαι¬ 
σίου για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκρι¬ 
ση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό 
τομέα. 

2. Η ως άνω αρχή κοινοποιεί τους οργανισμούς της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στην Επιτροπή 
και στα λοιπά κράτη μέλη, με χρήση του ηλεκτρονικού 
μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχει¬ 
ρίζεται η Επιτροπή. 

3. Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία 
για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, 
την ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της συμμόρφω¬ 
σης, τη σχετική εκρηκτική ύλη ή εκρηκτικές ύλες, και το 
σχετικό πιστοποιητικό διαπίστευσης. 

4.0 εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί τις δραστη¬ 
ριότητες κοινοποιημένου οργανισμού μόνον εφόσον δεν 
έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα άλλα 
κράτη μέλη εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση. 
Μόνον υπό αυτές τις προϋποθέσεις θεωρείται κοινοποι¬ 
ημένος ο οργανισμός για τους σκοπούς του παρόντος 
διατάγματος. 

5. Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ενημερώνονται 
για τυχόν επακόλουθες αλλαγές στην κοινοποίηση. 

Άρθρο 33 

Αριθμοί μητρώου και κατάλογοι 
κοινοποιημένων οργανισμών 
(άρθρο 33 της Οδηγίας) 

1. Η Επιτροπή χορηγεί αριθμό μητρώου στους κοινο¬ 
ποιημένους οργανισμούς. Χορηγεί έναν και μόνο αριθμό, 
ακόμη και αν ο οργανισμός είναι κοινοποιημένος βάσει 
διαφόρων πράξεων της Ένωσης. 

2. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των οργα¬ 
νισμών που κοινοποιούνται δυνάμει της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας εναρμόνισης 2014/28/ΕΕ, συμπεριλαμβανομέ¬ 
νων των αριθμών ταυτοποίησης που τους έχουν δοθεί 
και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποι¬ 
ηθεί. Η ενημέρωση του καταλόγου γίνεται με μέριμνα 
της Επιτροπής. 

3. Με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ο 
ιστότοπός της κάνει αναφορά και παρέχει τη δυνατότητα 
σύνδεσης στον κατάλογο της παραγράφου 2. 

Άρθρο 34 

Αλλαγές στην κοινοποίηση 
(άρθρο 34 της Οδηγίας) 

1. Όταν η κοινοποιούσα αρχή διαπιστώνει ή πληρο¬ 
φορείται ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί 
πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 29 ή ότι αδυνατεί να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η ως άνω κοινοποιού¬ 
σα αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την κοινοποί¬ 
ηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της 
μη τήρησης των απαιτήσεων ή της μη εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. Φ.01.2/56790/ 
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ΔΠΠ1828/2016 (ΒΊ897) υπουργική απόφαση, όπως 
αυτή εκάστοτε ισχύει. Ενημερώνει δε αμέσως σχετικά 
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. 

2. Στην περίπτωση επιβολής των κυρώσεων περιορι¬ 
σμού, αναστολής ή ανάκλησης σε οργανισμό αξιολό¬ 
γησης της συμμόρφωσης ή σε περίπτωση παύσης της 
δραστηριότητας του οργανισμού, ο οργανισμός αυτός 
υποχρεούται: 

α) αμελλητί να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία του τα χειρί¬ 
ζεται άλλος οργανισμός ή ότι αυτά μεταφέρονται άμε¬ 
σα στην αρχή του άρθρου 26 ή/και την αρχή εποπτείας 
αγοράς, με βάση τις τυχόν υποδείξεις που λαμβάνει από 
την αρχή κοινοποίησης, ή 

β) διαφορετικά, εφόσον δε λάβει σχετική υπόδειξη, να 
διασφαλίσει ότι τα αρχεία θα μπορούν να είναι διαθέσι¬ 
μα στην κοινοποιούσα αρχή ή/και στην αρχή εποπτείας 
αγοράς, για χρονική περίοδο δέκα (10) ετών. 

Άρθρο 35 

Αμφισβήτηση της επάρκειας 
των κοινοποιημένων οργανισμών 
(άρθρο 35 της Οδηγίας) 

1. Η Επιτροπή ερευνά όλες τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες έχει αμφιβολίες ή περιέρχονται σε γνώση της 
αμφιβολίες για την επάρκεια κοινοποιημένου οργανι¬ 
σμού ή για την ικανότητα αδιάλειπτης εκπλήρωσης, από 
κοινοποιημένο οργανισμό, των απαιτήσεων και των υπο¬ 
χρεώσεων που υπέχει. 

2. Η κοινοποιούσα αρχή παρέχει στην Επιτροπή, εάν 
αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την 
αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή την επιβεβαίωση της 
επάρκειας του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού. 

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτή¬ 
ρα όλων των ευαίσθητων πληροφοριών που έλαβε από 
τις έρευνες αυτές. 

4. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι κοινοποιημένος 
οργανισμός δεν πληροί ή παύει να πληροί τις απαιτήσεις 
κοινοποίησής του, εκδίδει εκτελεστική πράξη ζητώντας 
από την κοινοποιούσα αρχή να λάβει τα αναγκαία δι¬ 
ορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της άρσης της 
κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο. 

Άρθρο 36 

Λειτουργικές υποχρεώσεις 
των κοινοποιημένων οργανισμών 
(άρθρο 36 της Οδηγίας) 

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν αξιολο¬ 
γήσεις της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στο 
παράρτημα III. 

2. Οι αξιολογήσεις συμμόρφωσης διενεργούνται κατά 
τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι περιττές επιβαρύνσεις 
για τους οικονομικούς φορείς. Οι οργανισμοί αξιολόγη¬ 
σης της συμμόρφωσης ασκούν τις δραστηριότητές τους 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρη¬ 
σης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή 
της, την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας του προϊόντος 
για το οποίο πρόκειται και τον μαζικό ή εν σειρά χαρα¬ 
κτήρα της διαδικασίας παραγωγής. 


Στο πλαίσιο αυτό τηρούν πάντως τον βαθμό αυστηρό¬ 
τητας και το επίπεδο προστασίας που απαιτούνται για τη 
συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης με τις διατάξεις του 
παρόντος διατάγματος. 

3. Οταν κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι 
οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας του παραρτήματος II 
ή των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων ή των 
λοιπών τεχνικών προδιαγραφών δεν πληρούνται από 
τον κατασκευαστή, ζητεί από τον κατασκευαστή να λά¬ 
βει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 

4. Οταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, κοινοποιημένος 
οργανισμός διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν δεν συμ¬ 
μορφώνεται πλέον, απαιτεί από τον κατασκευαστή να 
λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή 
ανακαλείτο πιστοποιητικό, εφόσον απαιτείται. 

5. Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή εάν αυτά δεν 
έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τυχόν 
πιστοποιητικό, κατά περίπτωση. 

Άρθρο 37 

Προσφυγή κατά αποφάσεων 
των κοινοποιημένων οργανισμών 
(άρθρο 37 της Οδηγίας) 

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός πρέπει να διαθέ¬ 
τει διαδικασία εξέτασης προσφυγών κατά αποφάσεών 
του που έχουν ληφθεί με βάση τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 36 του παρόντος. Η επιβεβαί¬ 
ωση της πρόβλεψης διαδικασίας προσφυγής εκ μέρους 
του κοινοποιημένου οργανισμού αποτελεί αντικείμενο 
εξέτασης εκ μέρους της ΑΛΜ Διαπίστευσης ΕΣΥΔ του 
ΕΣΥΠ κατά τη διαδικασία διαπίστευσης και επιτήρησης. 

Άρθρο 38 

Υποχρέωση ενημέρωσης 

από τους κοινοποιημένους οργανισμούς 

(άρθρο 38 της Οδηγίας) 

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν την 
κοινοποιούσα αρχή για τα εξής: 

α) απόρριψη, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση των 
πιστοποιητικών, 

β) καταστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής 
ή τους όρους της κοινοποίησης, 

γ) τυχόν αίτημα για ενημέρωση σχετικά με δραστηριό¬ 
τητες αξιολόγησηςτης συμμόρφωσης, το οποίο έλαβαν 
από την αρχή εποπτείας της αγοράς, 

δ) εφόσον τους ζητηθεί, για τις δραστηριότητες αξι¬ 
ολόγησης της συμμόρφωσης που εκτελούν στο πλαί¬ 
σιο της κοινοποίησής τους και για οποιαδήποτε άλλη 
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών. 

2. Κάθε οργανισμός που κοινοποιείται στο πλαίσιο 
εφαρμογής του παρόντος παρέχει τόσο στους άλλους 
οργανισμούς που κοινοποιούνται στο πλαίσιο εφαρ¬ 
μογής του παρόντος όσο και στους οργανισμούς που 
κοινοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρα¬ 
τών μελών και διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες 
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αξιολόγησης της συμμόρφωσης και καλύπτουν τις ίδιες 
εκρηκτικές ύλες, τις σχετικές πληροφορίες για ζητήμα¬ 
τα που αφορούν αρνητικά και, εάν τους ζητηθεί, θετικά 
αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 

Άρθρο 39 

Ανταλλαγή εμπειριών 
(άρθρο 39 της Οδηγίας) 

Η Επιτροπή μεριμνά για την οργανωμένη ανταλλαγή 
πείρας μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών 
που είναι αρμόδιες για την πολιτική κοινοποίησης. Με 
μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η Ελλη¬ 
νική Δημοκρατία συμμετέχει διά της εθνικής αρχής κοι¬ 
νοποίησης του άρθρου 26. 

Άρθρο 40 

Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών 
(άρθρο 40 της Οδηγίας) 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος προεδρικού δι¬ 
ατάγματος οι κοινοποιημένοι οργανισμοί συμμετέχουν, 
απευθείας ή με τον διορισμό αντιπροσώπων, στις εργα¬ 
σίες συντονισμού και συνεργασίας του φόρουμ κοινο¬ 
ποιημένων οργανισμών που λειτουργεί με μέριμνα της 
Επιτροπής. Αρμόδια για τη διασφάλιση της ανωτέρω 
συμμετοχής των κοινοποιημένων οργανισμών είναι η 
εθνική αρχή κοινοποίησης με βάση τη σχετική επιβεβαί¬ 
ωση εκ μέρους της ΑΛΜ Διαπίστευσης ΕΣΥΔ του ΕΣΥΠ 
κατά τη διαδικασία διαπίστευσης και επιτήρησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Άρθρο 41 

Επιτήρηση της ενωσιακής αγοράς και έλεγχος 
των εκρηκτικών υλών που εισέρχονται 
στην ενωσιακή αγορά 
(άρθρο 41 της Οδηγίας) 

1. Η αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς λαμβάνει κάθε 
κατάλληλο μέτρο για να εξασφαλίσει ότι οι εκρηκτικές 
ύλες εμπορικής χρήσης διατίθενται στην αγορά μόνο 
εάν, όταν αποθηκεύονται σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις και χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται, δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων. 

2. Για τους σκοπούς της εποπτείας αγοράς των εκρηκτι¬ 
κών υλών εμπορικής χρήσης εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της παρ.3 του άρθρου 15 και τα άρθρα 16 έως 29 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 καθώς και των άρθρων 
23 έως 30 και 32 του κεφαλαίου Ε' «Εποπτεία αγοράς 
βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας» του 
Ν. 4072/2012 (Α' 86), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

3. Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου και τους 
σκοπούς της εποπτείας της αγοράς, το παρόν προεδρι¬ 
κό διάταγμα θεωρείται τεχνική βιομηχανική νομοθεσία 
κατά την έννοια του άρθρου 23 του Ν. 4072/2012. 

4. Με ευθύνη της αρμόδιας αρχής, ως αρμόδιας Εθνι¬ 
κής Αρχής Εποπτείας της Αγοράς των βιομηχανικών 


προϊόντων του παρόντος διατάγματος, διενεργούνται 
τακτικοί ή έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι στους χώρους 
παραγωγής, διάθεσης και χρήσης ή διοικητικοί έλεγχοι 
μέσω ελέγχου τεχνικού φακέλου και λοιπών πιστοποι¬ 
ητικών εγγράφων βάσει των οποίων τεκμηριώνεται η 
συμμόρφωση των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης. 

Οι υπεύθυνοι για την διάθεση και την θέση σε διαθε¬ 
σιμότητα των προϊόντων τους οφείλουν να παραδίδουν 
χωρίς αντάλλαγμα στα εντεταλμένα όργανα ελέγχου τα 
δείγματα που πρόκειται να ελεγχθούν. Οφείλουν επί¬ 
σης να επιτρέπουν στα εντεταλμένα όργανα την είσοδο 
στους χώρους παραγωγής, πώλησης ή αποθήκευσης και 
να θέτουν στην διάθεση τους οποιοδήποτε στοιχείο τους 
ζητηθεί και έχει σχέση με την κατασκευή, την προμή¬ 
θεια ή την προέλευση των συγκεκριμένων προϊόντων. 
Τα αρμόδια όργανα ελέγχου οφείλουν να επιδεικνύουν 
τα σχετικά διοικητικά και άλλα έγγραφα της αρμόδιας 
αρχής εποπτείας της αγοράς που αποδεικνύουν τις σχε¬ 
τικές εντολές ελέγχου. 

Ο έλεγχος των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης 
διενεργείται, όπου χρειάζεται, με την συνδρομή και 
την υποστήριξη των κατά τόπους αστυνομικών αρχών, 
ύστερα από έγκαιρη υποβολή σχετικού αιτήματος των 
αρμόδιων οργάνων ελέγχου. 

Άρνηση των κατασκευαστών, των εξουσιοδοτημένων 
αντιπροσώπων, των εισαγωγέων και των διανομέων να 
συνεργαστούν μετά εντεταλμένα όργανα ελέγχου κατά 
την άσκηση των ελέγχων στις εγκαταστάσεις τους, παρε- 
μπόδιση της εισόδου των οργάνων στους χώρους παρα¬ 
γωγής, αποθήκευσης ή διάθεσης προϊόντων ή άρνηση 
ανταπόκρισης στα αιτήματα της αρμόδιας αρχής επο¬ 
πτείας αγοράς για παροχή πληροφοριών και στοιχείων 
του προϊόντος, άρνηση για τη λήψη διορθωτικών μέ¬ 
τρων προς άρση των μη συμμορφώσεων ή για τη λήψη 
μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στα προϊόντα 
που έχουν διαθέσει στην αγορά, επισύρει την επιβολή 
κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 46. 

Άρθρο 42 

Διαδικασία αντιμετώπισης των εκρηκτικών 
υλών που παρουσιάζουν κίνδυνο 
σε εθνικό επίπεδο 
(άρθρο 42 της Οδηγίας) 

1. Εάν η αρχή εποπτείας της αγοράς έχει επαρκείς λό¬ 
γους να πιστεύει ότι προϊόν που διέπεται από το παρόν 
προεδρικό διάταγμα παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία 
ή την ασφάλεια των προσώπων, την περιουσία ή το πε¬ 
ριβάλλον, διενεργεί αξιολόγηση για το εν λόγω προϊόν 
που καλύπτει όλες τις συναφείς απαιτήσεις του παρόντος 
διατάγματος. Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οι¬ 
κονομικοί φορείς συνεργάζονται όπως απαιτείται με την 
αρχή εποπτείας της αγοράς. 

Εάν, κατά την αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, η αρχή εποπτείας της αγοράς διαπιστώσει ότι η 
εκρη κτική ύλη δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις 
του παρόντος διατάγματος, ζητά αμέσως από τον οικείο 
οικονομικό φορέα να προβεί σε όλες τις αναγκαίες δι¬ 
ορθωτικές ενέργειες για να θέσει το προϊόν σε συμμόρ¬ 
φωση με τις απαιτήσεις ή να αποσύρει το προϊόν από 
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την αγορά ή να το ανακαλέσει μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, ανάλογο προς τη φύση του κινδύνου, το οποίο 
ορίζει η αρμόδια αρχή. 

Η αρχή εποπτείαςτης αγοράς ενημερώνει σχετικά τον 
οικείο κοινοποιημένο οργανισμό. 

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 
εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 

2. Εάν η αρχή εποπτείας της αγοράς θεωρεί ότι η μη 
συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην ελληνική επικρά¬ 
τεια, ενημερώνει την Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη για 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που 
ζήτησε να λάβει ο οικονομικός φορέας. 

3.0 οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται 
όλα τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα για όλες τις 
εκρηκτικές ύλες που έχει καταστήσει διαθέσιμες στην 
αγορά σε όλη την Ένωση. 

4. Εάν ο οικείος οικονομικός φορέας δεν λάβει, μέσα 
στο χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται το δεύτε¬ 
ρο εδάφιο της παραγράφου 1, τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα, η αρχή εποπτείας της αγοράς λαμβάνει όλα τα 
κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσει ή να 
περιορίσει τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην ελλη¬ 
νική αγορά ή να αποσύρει την εκρηκτική ύλη από την 
αγορά ή να την ανακαλέσει. Τα περιοριστικά μέτρα λαμ- 
βάνονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 46. 

Η αρχή εποπτείαςτης αγοράς ενημερώνει αμέσως την 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά. 

5. Στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγρα¬ 
φο 4 δεύτερο εδάφιο περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσι¬ 
μα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την 
αναγνώριση της μη συμμορφούμενης εκρηκτικής ύλης, 
την προέλευση της εκρηκτικής ύλης, τη φύση της τυχόν 
μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση 
και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν, 
καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οι¬ 
κονομικός φορέας. Συγκεκριμένα, η αρχή εποπτείαςτης 
αγοράς αναφέρει σε ποιους από τους κατωτέρω λόγους 
οφείλεται η μη συμμόρφωση: 

α) η εκρηκτική ύλη δεν πληροί τις απαιτήσεις που 
αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή 
την προστασία της ιδιοκτησίας ή του περιβάλλοντος ή 

β) υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 21 του παρόντος διατάγματος 
και στα οποία βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης. 

6. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλα¬ 
βαν και παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες 
που έχουν όσον αφορά τη μη συμμόρφωση της εκρηκτι¬ 
κής ύλης, και, σε περίπτωση διαφωνίας με εθνικό μέτρο 
που έχει θεσπιστεί, για τις τυχόν αντιρρήσεις τους. 

7. Εάν εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληρο¬ 
φοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο 
εδάφιο, δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από κράτος μέλος 
ή την Επιτροπή σε σχέση με τα προσωρινά μέτρα της πα¬ 
ραγράφου 4, τότε το μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο. 

8. Η αρχή εποπτείας της αγοράς λαμβάνει αμέσως τα 
κατάλληλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη σχετική 


εκρηκτική ύλη, όπως η απόσυρση της εκρηκτικής ύλης 
εμπορικής χρήσης από την αγορά, σύμφωνα με τις δι¬ 
αδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 46. 

Άρθρο 43 

Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης 
(άρθρο 43 της Οδηγίας) 

1. Εάν κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρ¬ 
θρου 42 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για 
μέτρο που έχει λάβει η αρχή εποπτείας της αγοράς ή εάν 
η Επιτροπή θεωρεί ότι τέτοιου είδους μέτρα αντίκεινται 
στη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται 
αμέσως με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό 
φορέα (ή φορείς) και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού 
μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγη¬ 
σης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που ορίζει 
αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο. 

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα 
κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και 
στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς. 

2. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο, 
όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
να εξασφαλίσουν ότι η μη συμμορφούμενη εκρηκτική 
ύλη αποσύρεται από την εθνική τους αγορά και ενημε¬ 
ρώνουν την Επιτροπή σχετικά. Εάν το εθνικό μέτρο δεν 
θεωρηθεί δικαιολογημένο, τότε η αρχή εποπτείας της 
αγοράς ανακαλεί το συγκεκριμένο μέτρο. 

3. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και 
η μη συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης αποδοθεί σε 
ελλείψεις του εναρμονισμένου προτύπου, κατά το άρθρο 
42 παράγραφος 5 στοιχείο β) του παρόντος διατάγματος, 
η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012. 

Άρθρο 44 

Συμμορφούμενες εκρηκτικές ύλες 
που παρουσιάζουν κίνδυνο 
(άρθρο 44 της Οδηγίας) 

1. Όταν η αρχή εποπτείας της αγοράς διαπιστώσει, 
αφού έχει διενεργήσει αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 
42 παράγραφος 1, ότι εκρηκτική ύλη, παρά το ότι συμ¬ 
μορφώνεται με το παρόν προεδρικό διάταγμα, ενέχει 
κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή 
για την ιδιοκτησία ή το περιβάλλον, απαιτεί εγγράφως 
από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα δέ¬ 
οντα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η σχετική εκρηκτική 
ύλη, όταν διατεθεί στην αγορά, δεν παρουσιάζει πλέον 
τον εν λόγω κίνδυνο ή για να αποσύρει την εκρηκτική 
ύλη από την αγορά ή να την ανακαλέσει εντός εύλογης 
περιόδου που η αρχή εποπτείας ορίζει, ανάλογης με τη 
φύση του κινδύνου. 

2.0 οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται 
διορθωτικά μέτρα για όλες τις εκρηκτικές ύλες που έχει 
καταστήσει διαθέσιμες στην αγορά σε όλη την Ένωση. 

3. Η αρχή εποπτείαςτης αγοράς ενημερώνει αμέσως 
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. Στις πληροφορίες 
που παρέχει περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, 
ιδίως τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την αναγνώριση 
της εκρηκτικής ύλης, την προέλευσή του και την αλυσίδα 
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εφοδιασμού της εκρηκτικής ύλης, τη φύση του σχετικού 
κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων 
που ελήφθησαν. 

4. Η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη 
μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα (ή φορείς) και 
διενεργεί αξιολόγηση των εθνικών μέτρων που ελήφθη¬ 
σαν. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, 
η Επιτροπή αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν το 
εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο και, εφόσον απαιτεί¬ 
ται, προτείνει τα κατάλληλα μέτρα. 

5. Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα 
κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και 
στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς. 

Άρθρο 45 

Τυπική μη συμμόρφωση 
(άρθρο 45 της Οδηγίας) 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 42, όταν κράτος 
μέλος προβεί σε μία από τις κατωτέρω διαπιστώσεις, 
απαιτεί από τον οικείο οικονομικό φορέα να θέσει τέλος 
στη μη συμμόρφωση: 

α) η σήμανση ίΕ έχει τεθεί κατά παράβαση του άρ¬ 
θρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του άρ¬ 
θρου 25 του παρόντος διατάγματος, 
β) δεν έχει τεθεί η σήμανση ^Ε, 
γ) ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανι¬ 
σμού, όταν ο οργανισμός αυτός εμπλέκεται στο στάδιο 
ελέγχου της παραγωγής, έχει τεθεί κατά παράβαση του 
άρθρου 25 ή δεν έχει τεθεί, 
δ) δεν έχει καταρτιστεί δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, 
ε) η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτιστεί 
σωστά, 

στ) ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιμος είτε 
δεν είναι πλήρης, 

ζ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 πα¬ 
ράγραφος 5 ή στο άρθρο 7 παράγραφος 3 λείπουν, είναι 
λανθασμένες ή είναι ελλιπείς, 
η) δεν ικανοποιείται κάποια άλλη από τις διοικητικές 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 ή στο άρ¬ 
θρο 7. 


2. Εάν η μη συμμόρφωση της παραγράφου 1 εξα¬ 
κολουθεί να υφίσταται, η αρχή εποπτείας της αγοράς 
λαμβάνει τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του 
άρθρου 46 μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει 
τη διαθεσιμότητα στην αγορά της εκρηκτικής ύλης και 
να εξασφαλίσει ότι αυτή ανακαλείται ή αποσύρεται από 
την αγορά. 

Άρθρο 46 

Διοικητικές Κυρώσεις 
(άρθρο 50 της Οδηγίας) 

1. Επιβολή χρηματικών προστίμων και κατηγοριοποί- 
ηση των παραβάσεων. 

Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος προ¬ 
εδρικού διατάγματος, ανεξάρτητα από άλλα μέτρα που 
προβλέπονται από αυτό και ανεξαρτήτως άλλων κυρώ¬ 
σεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας για τα προϊόντα του παρόντος, επιβάλλεται 
πρόστιμο από 2.000 μέχρι και 50.000 Ευρώ, ανάλογα με 
την σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης και της μη 
συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις κατηγορίες του Πίνακα 
που ακολουθεί. 

Για το ύψος του χρηματικού προστίμου λαμβάνεται 
υπόψη η έκταση της μη συμμόρφωσης, η ομάδα επικιν- 
δυνότηταςτων εκρηκτικών υλών, η ιδιότητα του οικονο¬ 
μικού φορέα (κατασκευαστής, εισαγωγέας, διανομέας) 
και το μέγεθος της επιχείρησης, οι συνθήκες κάτω από 
τις οποίες τελέσθηκε ή εξακολουθεί να τελείται η παρά¬ 
βαση, ο όγκος των διατιθεμένων στην αγορά εκρηκτικών 
υλών, οι ιδιαιτερότητες των ευρημάτων και οι επιπτώσεις 
αυτών στη δημόσια ασφάλεια και υγεία, οι τυχόν διορ¬ 
θωτικές ενέργειες και η εκ των υστέρων συμμόρφωση 
του οικονομικού φορέα καθώς και η παρεμπόδιση του 
ελέγχου από την πλευρά της επιχείρησης και ο βαθμός 
της συνεργασίας του ελεγχόμενου με τα κλιμάκια ελέγ¬ 
χου και την αρμόδια υπηρεσία. 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

(ευρώ) 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α - Πρωτοβάθμιος έλεγχος 
(ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις τυπικής μη συμμόρφωσης, κ.λπ.) 

Αα 

Δεν έχει τοποθετηθεί σήμανση ^Ε ή το προϊόν δεν φέρει σήμανση ^Ε κατά τον 
επιτόπιο έλεγχο ή η σήμανση ^Ε έχει τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του άρθρου 24 του παρόντος διατάγματος. 

2.000 έως 5.000 

Αβ 

Το προϊόν δεν συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες ασφάλειας στην 
ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 4 των άρθρων 5 και 7 αντίστοιχα. 

2.000 έως 5.000 

Αγ 

Δεν έχει καταρτιστεί δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ή δεν έχει καταρτιστεί σωστά, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος. 

2.000 έως 5.000 

Αδ 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.β του άρθρου 5 και στην 
παρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος λείπουν, είναι λανθασμένες ή είναι ελλιπείς. 

2.000 έως 5.000 

Α ε 

Δεν ικανοποιείται κάποια άλλη από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 

5 εξαιρουμένου του α' εδαφίου της παρ. 5 αυτού ή στο άρθρο 7. 

2.000 έως 4.000 
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Α στ 

Μη παράδοση στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ή μη προσκόμιση στην αρμόδια 
αρχή εποπτείας αγοράς των παραστατικών αγοράς και διακίνησης (τιμολόγια, 
δελτία αποστολής κ.λπ..) των ελεγχόμενων εκρηκτικών υλών. 

2.000 έως 4.000 

Αζ 

Μη ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 10 του παρόντος. 

2.000 έως 5.000 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β - Δευτεροβάθμιος έλεγχος (ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι παραβάσεις μη συμ¬ 
μόρφωσης ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης συμμόρφωσης, κ.λπ.) 

Βα 

Έλλειψη ή μη προσκόμιση τεχνικού φακέλου και απουσία σήμανσης ΈΕ ή δή¬ 
λωσης συμμόρφωσης. 

5.000 έως 20.000 

Ββ 

Έλλειψη ή μη προσκόμιση τεχνικού φακέλου και τοποθέτηση της σήμανσης ΈΕ 
ή κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης από τον οικονομικό φορέα. 

5.000 έως 30.000 

Βγ 

Ελλείψεις στα στοιχεία του φακέλου τεχνικής τεκμηρίωσης του προϊόντος (σχέ¬ 
δια, εκθέσεις δοκιμών, πιστοποιητικό εξέτασης τύπου, πιστοποιητικό συμμόρ¬ 
φωσης από κοινοποιημένο οργανισμό, έγκριση συστήματος ποιότητας, κ.λπ.) 

5.000 έως 20.000 

Βδ 

Μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 22 του παρόντος διαδι¬ 
κασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 

5.000 έως 20.000 

Βε 

Επίθεση σήμανσης ΈΕ ή κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης χωρίς να έχουν 
τηρηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης του άρ¬ 
θρου 22 του παρόντος. 

5.000 έως 30.000 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ -Τριτοβάθμιος έλεγχος (ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι παραβάσεις που διαπι¬ 
στώνονται από τα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών κατά την διαδικασία επαλήθευσης της 
συμμόρφωσης της ελεγχόμενης εκρηκτικής ύλης από την αρμόδια αρχή, κ.λπ.) 

Γα 

Μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων προτύπων του άρ¬ 
θρου 21 ή μη συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας του παραρ¬ 
τήματος II ή γενικά προς τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος βάσει των 
αποτελεσμάτων των εκθέσεων εργαστηριακών δοκιμών που διενεργούνται από 
την αρμόδια αρχή σε εφαρμογή του παρόντος διατάγματος. 

10.000 
έως 50.000 

Γβ 

Αθέμιτη χρήση της σήμανσης ΈΕ, παραπλανητική σήμανση ΈΕ ή δήλωση συμ¬ 
μόρφωσης ΕΕ, ανακριβή στοιχεία τεχνικού φακέλου ή ανακριβή ή αναληθή ή 
παραποιημένα πιστοποιητικά, σε σχέση με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 
δοκιμών. 

10.000 
έως 50.000 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ 

(ενδεικτικά περιλαμβάνεται η μη υλοποίηση των επιβαλλόμενων διοικητικών μέτρων, κ.λπ.) 

Δα 

Μη εφαρμογή των μέτρων άρσης της μη συμμόρφωσης, όπου είναι εφικτό ή 
μη λήψη των απαιτούμενων για την συμμόρφωση του προϊόντος διορθωτικών 
μέτρων εντός της ταχθείσας προθεσμίας που ορίζει εγγράφως η αρμόδια αρχή 
σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. 

5.000 έως 10.000 

Δβ 

Μη εφαρμογή των επιβαλλόμενων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και δι¬ 
αθεσιμότητας των μη συμμορφούμενων προϊόντων, σε εφαρμογή του παρόντος. 

10.000 
έως 50.000 

Δγ 

Παρεμπόδιση ή άρνηση ελέγχου ή άρνηση χορήγησης δείγματος 

10.000 
έως 50.000 

Δδ 

Κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων του παρόντος που δεν αναφέρεται στις 
ανωτέρω κατηγορίες παραβάσεων. 

5.000 έως 10.000 


Τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα ισχύουν ανά μη συμμορφούμενο προϊόν. 

Σε περίπτωση που διαπράττονται ταυτόχρονα διαφορετικές παραβάσεις που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγο¬ 
ρίες Α έως Γ, το σύνολο του επιβαλλόμενου προστίμου δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο των 5.000 ευρώ για 
το σύνολο των παραβάσεων που εμπίπτουν μόνο στην κατηγορία Α, των 30.000 για το σύνολο των παραβάσεων 
που εμπίπτουν μόνο στην κατηγορία Β και των 50.000 για το σύνολο των παραβάσεων που εμπίπτουν μόνο στην 
κατηγορία Γ. Όταν διαπράττονται παραβάσεις που εμπίπτουν σε περισσότερες από μία εκ των ανωτέρω Α έως Γ 
κατηγοριών επιβάλλεται μόνο το ανώτατο προβλεπόμενο για την κατηγορία πρόστιμο. 

Τα πρόστιμα της κατηγορίας Δ επιβάλλονται μεμονωμένα για κάθε παράβαση ξεχωριστά. 

Σε κάθε περίπτωση το συνολικό πρόστιμο για όλες τις παραβάσεις του ανωτέρω πίνακα δεν μπορεί να υπερβεί 
τις 50.000 ευρώ ανά μη συμμορφούμενο είδος εκρηκτικής ύλης εξαιρουμένης της παράβασης Δ β. 

Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο διπλάσιο του αρχικού. 
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Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη 
απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής. 

Το πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφω¬ 
να με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, 
σε πίστωση του Ειδικού Λογαριασμού υπέρ Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης Κωδικός Φορέα: 35/110, ΚΑΕ:84583, 
με αριθμό 234218/6 της Τράπεζας Ελλάδος, ΙΒΑΝ ΟΒ 
8601000230000000002342186 - ο οποίος έχει συσταθεί 
και λειτουργεί για ομοειδή σκοπό εποπτείας και ελέγχου 
ηλεκτρολογικών προϊόντων - βάσει χρηματικών κατα¬ 
λόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την 
αρμόδια αρχή στην Δ.Ο.Υτου οφειλέτη, με συνακόλουθη 
την επαναφορά στην υπηρεσία αυτή ενός αντιτύπου της 
περιληπτικής κατάστασης βεβαίωσης φόρου με συμπλη¬ 
ρωμένη την σχετική πράξη βεβαίωσης. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται η άσκηση 
αιτιολογημένης προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμ¬ 
ματέα Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανά¬ 
πτυξης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίη¬ 
σή της στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

2. Πρόσθετα Διοικητικά Μέτρα. 

Για τους σκοπούς του παρόντος προεδρικού διατάγμα¬ 
τος και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 41, ανεξαρτή¬ 
τως άλλων κυρώσεων προβλεπομένων από την κείμενη 
νομοθεσία για τις εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης και 
με την επιφύλαξη των περιοριστικών μέτρων ή των εκτε¬ 
λεστικών αποφάσεων της Επιτροπής που προβλέπονται 
από τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 44 του παρόντος, 
η αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς δύναται να λαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα ανάλογα 
με την περίπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι το ελεγχόμε¬ 
νο προϊόν δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος προεδρικού διατάγματος. 

α) Σύσταση για διορθωτικές ενέργειες. 

Το μέτρο της σύστασης επιβάλλεται μόνο σε περιπτώ¬ 
σεις παραβάσεων τυπικής μη συμμόρφωσης του άρθρου 
45 του παρόντος και γενικότερα για παραβάσεις που δεν 
επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των προϊόντων και για 
τις οποίες υφίσταται, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής, 
δυνατότητα ανάληψης διορθωτικών ενεργειών από τους 
οικονομικούς φορείς. 

Το μέτρο της σύστασης αφορά στην άμεση έγγραφη 
απαίτηση της αρμόδιας αρχής εποπτείας αγοράς από 
τον υπεύθυνο οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στην 
προκειμένη μη συμμόρφωση, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, το οποίο καθορίζεται από την υπηρεσία 
αυτή. 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δε λάβει τα 
απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας 
προθεσμίας που αναφέρεται ανωτέρω, η αρμόδια αρχή 
εποπτείας της αγοράς επιβάλλει τις κυρώσεις της παρα¬ 
γράφου (γ) του παρόντος άρθρου. 

β) Προσωρινή Δέσμευση. 

Σε περίπτωση που τα προϊόντα ενδέχεται να παρου¬ 
σιάζουν κίνδυνο κατά την έννοια του άρθρου 42 του 
παρόντος, το εντεταλμένο ελεγκτικό όργανο δύναται να 
προβεί στην προσωρινή δέσμευση του προϊόντος για την 
περίοδο που απαιτείται για τους διάφορους ελέγχους, 


εξακριβώσεις ή αξιολογήσεις ασφάλειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου (δ) του άρθρου 8 της κοινής 
υπουργικής απόφασης Ζ3-2810/20.12.2004 για την γενι¬ 
κή ασφάλεια προϊόντων (Β' 1885), όπως εκάστοτε ισχύει. 

Τα προϊόντα δεσμεύονται προσωρινά άμεσα εις χεί- 
ρας των κατόχων τους. Η δέσμευση πραγματοποιείται 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα μέσω του Πρακτικού 
Δέσμευσης το οποίο συντάσσεται εις διπλούν σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του παραρτήματος V. Ένα αντίγραφο 
παραδίδεται στον παραβάτη οικονομικό φορέα και ένα 
υποβάλλεται στην αρμόδια εθνική αρχή εποπτείας της 
αγοράς. 

Το παραπάνω μέτρο εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις 
εντοπισμού κατά τον επιτόπιο έλεγχο εκρηκτικών υλών 
που έχουν κοινοποιηθεί στην αρχή εποπτείας αγοράς 
μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλα¬ 
γής Πληροφοριών (ΒΑΡΕΧ) ή του Ευρωπαϊκού Συστήμα¬ 
τος Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για την Εποπτεία 
Αγοράς (ΙΈ5Μ5), ή για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην 
αρχή εποπτείας αγοράς εκτελεστικές περιοριστικές απο¬ 
φάσεις της Επιτροπής σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 44 
του παρόντος. 

Η διαπίστωση από την αρμόδια αρχή εποπτείας αγο¬ 
ράς περιπτώσεων παραβάσεων τυπικής μη συμμόρ¬ 
φωσης του άρθρου 45 του παρόντος παρέχει επαρκείς 
λόγους να θεωρεί ότι το προϊόν μπορεί να παρουσιάσει 
κίνδυνο σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις α, β, δ, ε 
και στ του άρθρου 45 ή όταν δεν ικανοποιούνται οι απαι¬ 
τήσεις που προβλέπονται στις παρ. 6 και 4 των άρθρων 
5 και 7 αντίστοιχα. 

Ανεξάρτητα από το αν η αξιολόγηση δείχνει ότι το 
προϊόν στην πραγματικότητα παρουσιάζει κίνδυνο, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς ζητούν από τον οικονομικό 
φορέα να προβεί στην άρση της μη συμμόρφωσης. Εάν 
ο οικονομικός φορέας δεν το πράξει, η αρμόδια αρχή 
εποπτείας της αγοράς διασφαλίζει ότι το προϊόν απο- 
σύρεται από την αγορά. 

γ) Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας. 

Απαγόρευση της κυκλοφορίας του προϊόντος και της 
διαθεσιμότητας του στην αγορά επιβάλλεται στις περι¬ 
πτώσεις στις οποίες: 

1. η άρση από τους οικονομικούς φορείς των μη συμ¬ 
μορφώσεων κρίνεται από την αρμόδια αρχή τεχνικά μη 
δυνατή ή δεν καθίσταται εφικτή η πλήρης συμμόρφωση 
του προϊόντος ή εφόσον ο οικείος οικονομικός φορέ¬ 
ας δεν λάβει, μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει η 
αρμόδια αρχή, τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για την 
συμμόρφωση του προϊόντος, 

2. από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων 
και τις εκθέσεις δοκιμών διαπιστώνεται η μη συμμόρ¬ 
φωση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις και ιδίως προς 
τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας του παραρτήματος II 
ή και τα εναρμονισμένα πρότυπα του άρθρου 21 του 
παρόντος, 

3. διαπιστώνεται αθέμιτη χρήση της σήμανσης ΈΕ, 
πλαστή ή παραπλανητική σήμανση ΈΕ, 

4. η συμμόρφωση των προϊόντων δεν πραγματοποι¬ 
ηθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας της παραγράφου 
α) του παρόντος άρθρου, 
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5. προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 45 του παρόντος, 

6. σε κάθε άλλη περίπτωση που για λόγους προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και υγείας ή για λόγους δημόσιας 
τάξης επιβάλλεται η λήψη περιοριστικών μέτρων. 

Η απαγόρευση κυκλοφορίας και της διαθεσιμότητας στην αγορά των μη συμμορφούμενων ακατάλληλων προϊ¬ 
όντων επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας 
αρχής. Η απαγόρευση μπορεί να είναι προσωρινή ή οριστική ανάλογα με τον χαρακτήρα των μη συμμορφώσεων 
του προϊόντος ή την επικινδυνότητα αυτού. Με την ίδια απόφαση επιβάλλεται, αν κριθεί αναγκαίο από την αρμόδια 
αρχή, και η απόσυρση ή η ανάκληση των ήδη διατεθέντων προϊόντων στην αγορά. 

Σε περίπτωση οριστικής απαγόρευσης διάθεσης των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης εφαρμόζονται οι δια¬ 
τάξεις του άρθρου 20 του παρόντος. 

Οι αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται οι ανωτέρω κυρώσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους υπόχρεους 
με συστημένη επιστολή ή/και με τηλεομοιοτυπία (ΡΑΧ) ή κάθε πρόσφορο μέσο. 

Κάθε ελεγχόμενος εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της απόφασης, ενημερώνει με υπεύθυνη δήλω¬ 
σή του την αρμόδια αρχή για την εκτέλεση της απόφασης απόσυρσης ή ανάκλησης. Στη δήλωσή του οφείλει να 
αναφέρει το πλήθος εκρηκτικών υλών που αποσύρθηκαν από την αγορά ή έχουν ανακληθεί και τον ακριβή χώρο 
(οδό, αριθμό) της αποθήκευσης αυτών. 

Η αρμόδια αρχή μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί στον έλεγχο της πραγματοποίησης της οριστικής 
απαγόρευσης κυκλοφορίας ή/ και απόσυρσης, μετά από τον οποίο συντάσσει πρωτόκολλο ελέγχου που προσυ¬ 
πογράφεται και από τον ενδιαφερόμενο. Το προϊόν που απαγορεύθηκε δεν μπορεί πλέον να διατεθεί στην αγορά. 

Κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 

3. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου δύναται να επιβάλλεται, εκτός των άλλων διοικητικών κυρώσεων, 
και προσωρινή, μέχρι τριών (3) μηνών ή και οριστική αφαίρεση των σχετικών αδειών εισαγωγής, παρασκευής, 
εμπορίας, αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης, 
με αιτιολογημένη απόφαση των αρμόδιων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, που χορήγησαν τις πιο πάνω 
άδειες, ανεξάρτητα από την αφαίρεση ή μη των σχετικών αδειών λειτουργίας εργοστασίων παραγωγής ή αποθη¬ 
κών των παραπάνω υλών. Η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
κοινοποιεί τις ανωτέρω αποφάσεις στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 
για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Κατά της ανωτέρω απόφασης, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
στον ενδιαφερόμενο. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της επιβληθείσης διοικητικής ποινής. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 


Άρθρο 47 

Μεταβατικές διατάξεις 

(άρθρο 51 της Οδηγίας) 

1. Επιτρέπεται η διαθεσιμότητα στην αγορά εκρηκτικών υλών οι οποίες συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
οδηγίας 93/15/ΕΟΚ και οι οποίες έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 20 Απριλίου 2016. 

2. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται δυνάμει της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ ισχύουν σύμφωνα με το παρόν προεδρικό 
διάταγμα. 

3. Έως ότου αντικατασταθούν από τα μέτρα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος διατάγματος, 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Π.δ. 76/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.δ. 56/2012. 

Άρθρο 48 

Κατάργηση 

(άρθρο 53 της Οδηγίας) 

Το Π.δ. 455/1995 (Α'268) καταργείται από τις 20 Απριλίου 2016 με εξαίρεση το άρθρο 13 παρ. 4 εδάφιο α' και το 
Παράρτημα V του άρθρου 19 αυτού, όπως το πρώτο αντί καταστάθηκε και αναριθμήθηκε και το δεύτερο προστέ¬ 
θηκε με το Π.δ. 2/2006 (ΑΊ). Οι ως άνω διατάξεις παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος των εκτελεστικών 
πράξεων του άρθρου 48 της Οδηγίας 2014/28/ΕΕ. 

Οι παραπομπές στις καταργούμενες διατάξεις νοούνται ως παραπομπές στο παρόν προεδρικό διάταγμα. 

Άρθρο 49 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος τα παραρτήματα I, II, III, IV και V 
που ακολουθούν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣΉ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ 


ΝΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΣΗ/ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 

ΗΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ομάδα Ο 

0009 Πυρομαχικά, 1.2 0 

εμπρηστικά με ή 

χωρίς ρήγμα, με 

διαρροή γόμωσης ή 

προωθητικής 

γόμωσης 


ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ (χρησιμοποιείται ως οδηγός 
μόνο για ενημέρωση) 

Πυρομαχικά 

Γενικός όρος, που αφορά κυρίως 
αντικείμενα στρατιωτικής εφαρμογής, 
που αποτελούνται από κάθε είδους 
βόμβες, βομβίδες, ρουκέτες, νάρκες, 
βλήματα και άλλες παρόμοιες συσκευές. 

Πυρομαχικά, εμπρηστικά 

Πυρομαχικά που περιέχουν εμπρηστική ουσία. Με εξαί 
ρεση όταν η σύνθεση αποτελεί εκρηκτικό αφ'εαυτού, 
περιέχει επίσης ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 
προωθητική γόμωση με εγχυτή και γόμωση ανάφλε¬ 
ξης, θρυαλλίδα με ρήγμα ή διαρροή γόμωσης. 


0010 Πυρομαχικά, 1.3 0 

εμπρηστικά με ή 

χωρίς ρήγμα, με 

διαρροή γόμωσης ή 

προωθητικής 

γόμωσης 

0015 Πυρομαχικά καπνού, 1.2 0 

με ή χωρίς ρήγμα, με 

διαρροή γόμωσης ή 

προωθητικής 

γόμωσης 


Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0009 


Πυρομαχικά, καπνού 

Πυρομαχικά που περιέχουν καπνογόνο 

ουσία. Με εξαίρεση όταν η ουσία 

αποτελεί εκρηκτικό αφ' εαυτού, τα 

πυρομαχικά περιέχουν επίσης ένα ή περισσότερα από 

τα ακόλουθα: προωθητική γόμωση με εγχυτή και 

γόμωση ανάφλεξης, θρυαλλίδα με ρήγμα ή διαρροή 

γόμωσης. 


0016 Πυρομαχικά καπνού 1.3 0 

με ή χωρίς ρήγμα, με 

διαρροή γόμωσης ή 

προωθητικής 

γόμωσης 

0018 Πυρομαχικά, 1.2 0 

δακρυγόνα με ρήγμα, 
με διαρροή γόμωσης 
ή προωθητικής 
γόμωσης 


Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0015 


Πυρομαχικά, δακρυγόνα με ρήγμα, με 
διαρροή γόμωσης ή προωθητικής 
γόμωσης 

Πυρομαχικά που περιέχουν δακρυγόνο 
ουσία. Περιέχουν επίσης ένα ή περισσότερα από τα 
εξής: πυροτεχνική ουσία, προωθητική γόμωση με εγ- 
χυτή και γόμωση ανάφλεξης, θρυαλλίδα με ρήγμα ή 
διαρροή γόμωσης. 
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0019 Πυρομαχικά, 
δακρυγόνα με ρήγμα, 
με διαρροή γόμωσης 
ή προωθητικής 
γόμωσης 

1.3 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0018 

0039 Βόμβες, φωτιστικές 

1.2 0 

Βόμβες 

Εκρηκτικά αντικείμενα που ρίχνονται από αεροσκάφη. 
Μπορεί να περιέχουν εύφλεκτο υγρό με γόμωση έγχυ¬ 
σης, φωτιστική σύνθεση ή γόμωση έγχυσης. Ο όρος 
περιλαμβάνει: βόμβες, φωτιστικές. 

0049 Φυσίγγια, ανάφλεξης 

1.1 Ο 

Φυσίγγια, ανάφλεξης 

Είδη που αποτελούνται από θήκη, εγχυτή και πυρίτιδα 
ανάφλεξης, 

συναρμολογημένα σε ένα τεμάχιο, έτοιμο για πυροβο¬ 
λισμό. 

0050 Φυσίγγια, ανάφλεξης 

1.3 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0049 

0054 Φυσίγγια, 
σηματοδότησης 

1.3 0 

Φυσίγγια, σηματοδότησης 

Είδη που είναι σχεδιασμένα να εκτοξεύουν έγχρωμες 
φωτοβολίδες ή άλλη σηματοδότηση από πιστόλια ση¬ 
ματοδότησης κ.λπ. 

0066 Καλώδια ανάφλεξης 

1.40 

Καλώδια ανάφλεξης 

Είδος που αποτελείται από υφασμάτινο νήμα, καλυμ¬ 
μένο με μαύρη πυρίτιδα ή άλλη πυροτεχνική σύνθεση 
ταχείας καύσης και από εύκαμπτο προστατευτικό κά¬ 
λυμμα. Ή αποτελείται από πυρήνα μαύρης πυρίτιδας, 
καλυμμένο από εύκαμπτο πλεκτό ύφασμα. Καίγεται 
σταδιακά κατά μήκος με εξωτερική φλόγα και χρησι¬ 
μοποιείται για να μεταδοθεί ανάφλεξη από συσκευή σε 
γόμωση. 

0092 Φωτοβολίδες, 
επιφάνειας 

1.3 0 

Φωτοβολίδες Είδη που περιέχουν 
πυροτεχνικές ουσίες, σχεδιασμένα για να χρησιμοποι¬ 
ούνται για φωτισμό, ανίχνευση, σηματοδότηση ή προ¬ 
ειδοποίηση. 

0093 Φωτοβολίδες, αέρος 

1.3 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0092 

0101 Πυροσωλήνας, μη 
εκρηκτικός 

1.3 0 

Πυροσωλήνας (Ρυ5θ/Ρυζθ) 

Αν και οι δύο αυτές λέξεις έχουν κοινή προέλευση (Γαλ¬ 
λικά: Ρυ5θθ, Ρυ5Ϊΐ) και ορισμένες φορές θεωρούνται ως 
διαφορετική ορθογραφία, είναι χρήσιμο να διατηρηθεί 
η σύμβαση ότι ο πυροσωλήνας (ίυ5θ) αναφέρεται σε 
συσκευή ανάφλεξης που μοιάζει με σχοινί, ενώ η θρυ¬ 
αλλίδα (ίυζθ) αναφέρεται σε συσκευή που χρησιμο¬ 
ποιείται σε πυρομαχικά που ενσωματώνουν μηχανικά, 
ηλεκτρικά, χημικά ή υδροστατικά στοιχεία για την εκκί¬ 
νηση ακολουθίας ανάφλεξης ή 
εκπυρσοκρότησης. 

Πυροσωλήνας, ακαριαίος, μη εκρηκτικός (ε)υίεί<-ηη3ΐ:εή) 
Είδος που αποτελείται από νήμα βάμβακος, εμποτισμένο 
με λεπτή μαύρη πυρίτιδα (ρυίεΚ-ητΊθΐςΙι). Καίγεται με εξω¬ 
τερική φλόγα και χρησιμοποιείται σε στήλες ανάφλεξης 
για πυροτεχνήματα κ.λπ. 
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0103 Πυροσωλήνας 1.40 

ανάφλεξης 
σωληνοειδής, με 
μεταλλική επένδυση 


Πυροσωλήνας ανάφλεξης σωληνοειδής, 
με μεταλλική επένδυση 
Είδος που αποτελείται από μεταλλικό 
σωλήνα με πυρήνα εκρηκτικού ανάφλεξης 


0171 Πυρομαχικά, -\ 2 Ο 

φωτιστικά με ή χωρίς 

ρήγμα, διαρροή 

γόμωσης ή 

προωθητικής 

γόμωσης 


Πυρομαχικά, φωτιστικά με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή 
γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 
Πυρομαχικά σχεδιασμένα για να παράγουν μια πηγή 
έντονου φωτός για φωτισμό περιοχής. Ο όρος περι¬ 
λαμβάνει φυσίγγια, βομβίδες και βλήματα φωτιστικά 
και βόμβες φωτιστικές και ανίχνευσης στόχου. 


0191 Συσκευές 1.4 0 

σηματοδότησης 

χειρός 

0192 Σηματοδότες 1.1 Ο 

σιδηροδρομικών 

γραμμών, εκρηκτικοί 

0194 Σηματοδότες 1.1 Ο 

κινδύνου, πλοίων 

0195 Σηματοδότες, 1.3 0 

κινδύνου, πλοίων 

0196 Σηματοδότες, κα- 1.10 

πνού 

0197 Σηματοδότες, κα- 1.4 0 
πνού 

0212 Ανιχνευτές για πυ- 1.3 0 
ρομαχικά 


0254 Πυρομαχικά, 1.3 0 

φωτιστικά, με ή χωρίς 

ρήγμα, διαρροή 

γόμωσης ή 

προωθητικής 

γόμωσης 

0297 Πυρομαχικά, 1.40 

φωτιστικά, με ή χωρίς 

ρήγμα, διαρροή 

γόμωσης ή 

προωθητικής 

γόμωσης 

0299 Βόμβες φωτιστικές 1.3 Ο 

0300 Πυρομαχικά, 1.40 

εμπρηστικά, με ή 

χωρίς ρήγμα, διαρροή 

γόμωσης ή 

προωθητικής 

γόμωσης 

0301 Πυρομαχικά, 1.4 0 

δακρυγόνα, με ρήγμα, 
διαρροή γόμωσης ή 
προωθητικής 
γόμωσης 


Είδη σχεδιασμένα για να παράγουν 
σηματοδότηση 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0191 


Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0191 
Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0191 
Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0191 
Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0191 
Ανιχνευτές για πυρομαχικά 

Σφραγισμένα είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ουσί¬ 
ες, που είναι σχεδιασμένα να αποκαλύπτουν την τροχιά 
βλήματος. 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0171 


Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0254 


Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0039 
Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0009 


Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0018 
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0303 Πυρομαχικά, κα¬ 
πνού, με ή χωρίς ρήγμα, 
διαρροή γόμωσης ή 
προωθητικής 
γόμωσης 

1.4 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0015 

0306 Ανιχνευτές για 
πυρομαχικά 

1.4 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0212 

0312 Φυσίγγια, 
σηματοδότησης 

1.40 

Φυσίγγια, σηματοδότησης 

Είδη σχεδιασμένα για να ρίχνουν έγχρωμες φωτοβολί¬ 
δες ή άλλη σηματοδότηση από πιστόλια σηματοδότη¬ 
σης. 

0313 Σηματοδότες, 
καπνού 

1.2 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0195 

0318 Βομβίδες, γυμνασί¬ 
ων, χειρός ή όπλου 

1.3 0 

Βομβίδες χειρός ή όπλου 

Είδη σχεδιασμένα για να ρίχνονται διά χειρός ή να 
εκτοξεύονται από όπλο. Ο όρος περιλαμβάνει: βομβίδες 
γυμνασίων, χειρός ή όπλου. 

0319 Εγχυτές 
σωληνοειδείς 

1.3 0 

Εγχυτές σωληνοειδείς 

Είδη που αποτελούνται από εγχυτή για ανάφλεξη και 
βοηθητική γόμωση αναφλεκτικού εκρηκτικού, όπως 
μαύρη πυρίτιδα, που χρησιμοποιούνται για την ανάφλε¬ 
ξη της προωθητικής γόμωσης σε θήκη φυσιγγίων για 
π.χ. κανόνια. 

0320 Εγχυτές 
σωληνοειδείς 

1.4 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0319 

0333 Πυροτεχνήματα 

1.1 0 

Πυροτεχνήματα 

Είδη πυροτεχνίας σχεδιασμένα για 
ψυχαγωγία 

0334 Πυροτεχνήματα 

1.2 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0333 

0335 Πυροτεχνήματα 

1.3 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0333 

0336 Πυροτεχνήματα 

1.4 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0333 

0362 Πυρομαχικά, 
γυμνασίων 

1.40 

Πυρομαχικά, γυμνασίων 

Πυρομαχικά χωρίς κύρια εκρηκτική 
γόμωση που περιέχουν ρήγμα ή διαρροή 
γόμωσης 

Συνήθως περιέχουν επίσης θρυαλλίδα και 
προωθητική γόμωση. 

0363 Πυρομαχικά, 
δοκιμαστικά 

1.4 0 

Πυρομαχικά, δοκιμαστικά 

Πυρομαχικά που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες και 
χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή της απόδοσης ή της 
αντοχής νέων πυρομαχικών, συστατικών όπλων ή συ¬ 
ναρμολογήσεων 

0372 Βομβίδες, γυμνασί¬ 
ων, χειρός ή όπλου 

1.2 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0318 

0373 Συσκευές 
σηματοδότησης, χειρός 

1.4 5 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0191 

0403 Φωτοβολίδες, 
αέρος 

1.4 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0092 

0418 Φωτοβολίδες, 

1.2 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0092 


επιφάνειας 
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0419 Φωτοβολίδες 
επιφάνειας 

0420 Φωτοβολίδες 
αέρος 

0421 Φωτοβολίδες αέ¬ 
ρος 

0424 Βλήματα, αδρανή 
με ανιχνευτή 


0425 Βλήματα, αδρανή 
με ανιχνευτή 

0428 Είδη, πυροτεχνικά 
για τεχνικούς σκοπούς 


0429 Είδη, πυροτεχνικά 
για τεχνικούς σκοπούς 

0430 Είδη, πυροτεχνικά 
για τεχνικούς σκοπούς 

0431 Είδη, πυροτεχνικά 
για τεχνικούς σκοπούς 

0434 Βλήματα με 
διαρρήκτη ή διαρροή 
γόμωσης 


0435 Βλήματα με 
διαρρήκτη ή διαρροή 
γόμωσης 

0452 Βομβίδες, γυμνασί¬ 
ων, χειρός ή όπλου 
0487 Σηματοδότες, 
καπνογόνος 
0488 Πυρομαχικά, 
γυμνασίων 
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1.1 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0092 

1.1 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0092 

1.2 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0092 

1.3 0 

Βλήματα 

Είδη, όπως κάλυκες ή σφαίρες, που εκτοξεύονται από 
κανόνι ή άλλο πυροβόλο όπλο, τυφέκιο ή άλλο μικρό 
όπλο. Μπορεί να είναι αδρανή, με ή χωρίς ανιχνευτή, 
ή μπορεί να περιέχουν ρήγμα ή διαρροή γόμωσης ή 
εκρηκτικής γόμωσης. Ο όρος περιλαμβάνει: βλήματα, 
αδρανή, με ανιχνευτή, βλήματα με ρήγμα ή διαρροή 
γόμωσης, βλήματα με ρήγμα γόμωσης. 

1.4 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0424 

1.1 0 

Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς 

Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες και χρησι¬ 
μοποιούνται για τεχνικούς σκοπούς, όπως παραγωγή 
θερμότητας, παραγωγή αερίου, θεατρικά εφέ κ.λπ. Ο 
όρος δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη, τα οποία 
απαριθμούνται χωριστά: όλα τα πυρομαχικά. Φυσίγγια, 
σηματοδότησης, κόπτες, καλώδια, εκρηκτικά. Πυρο¬ 
τεχνήματα. Φωτοβολίδες αέρος. Φωτοβολίδες επιφά¬ 
νειας. Συσκευές αποδέσμευσης, εκρηκτικές. Πριτσίνια, 
εκρηκτικά. Συσκευές σηματοδότησης, χειρός. Σηματο¬ 
δότες, κινδύνου. Σηματοδότες σιδηροδρομικών γραμ¬ 
μών, εκρηκτικοί. Σηματοδότες, καπνού. 

1.2 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0428 

1.3 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0428 

1.4 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0428 

1.2 0 

Βλήματα 

Είδη όπως κάλυκες ή σφαίρες που εκτοξεύονται από 
κανόνι ή άλλο πυροβόλο όπλο, τυφέκιο ή άλλο μικρό 
όπλο. Μπορεί να είναι αδρανή, με ή χωρίς ανιχνευτή, 
ή μπορεί να περιέχουν ρήγμα ή διαρροή γόμωσης ή 
εκρηκτικής γόμωσης. Ο όρος περιλαμβάνει: βλήματα 
αδρανή, με ανιχνευτή, βλήματα με ρήγμα ή διαρροή 
γόμωσης, βλήματα με ρήγμα γόμωσης. 

1.4 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0434 

1.4 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0372 

1.3 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0194 

1.3 0 

Πυρομαχικά, γυμνασίων 

Πυρομαχικά χωρίς κύριο ρήγμα γόμωσης που περιέ¬ 
χουν διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης. Συνήθως περι¬ 
έχουν επίσης θρυαλλίδα και προωθητική γόμωση. Ο 
όρος δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη που απαριθ- 
μούνται χωριστά: βομβίδες, γυμνασίων. 
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0492 Σηματοδότες, 
σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκρηκτικοί 

1.3 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0194 

0493 Σηματοδότες, 
σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκρηκτικοί 

1.4 0 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0194 

0503 Συσκευές για 
φούσκωμα 
αερόσακων ή 
μονάδων αερόσακων 
ή προεντατήρες 
ζωνών ασφαλείας 

1.40 


Ομάδα 5 



0110 Βομβίδες, γυμνασί¬ 
ων, χειρός ή όπλου 

1.4 5 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0318 

0193 Σηματοδότες, 
σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκρηκτικοί 

1.4 5 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0194 

0337 Πυροτεχνήματα 

1.4 5 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0334 

0345 Βλήματα, αδρανή 

1.4 5 

Βλήματα 

με ανιχνευτή 


Είδη όπως κάλυκες ή σφαίρες που εκτοξεύονται από 
κανόνι ή άλλο πυροβόλο όπλο, τυφέκιο ή άλλο μικρό 
όπλο. Μπορεί να είναι αδρανή, με ή χωρίς ανιχνευτή, ή 
μπορεί να περιέχουν ρήγμα ή διαρροή γόμωσης ή ρήγ¬ 
μα γόμωσης. 

0376 Εγχυτές, σωληνο- 
ειδείς 

1.4 5 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0319 

0404 Φωτοβολίδες, αέ- 
ρος 

1.4 5 

Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0092 

0405 Φυσίγγια, 

1.4 5 

Φυσίγγια, σηματοδότησης 

σηματοδότησης 


Είδη σχεδιασμένα για να ρίχνουν έγχρωμες φωτοβολί¬ 
δες ή άλλη σηματοδότηση από πιστόλια σηματοδότη¬ 
σης κ.λπ. 

0432 Είδη, πυροτεχνικά 
ή για τεχνικούς σκοπούς 

1.4 5 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

I. Γενικές απαιτήσεις 

1. Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να μελετώντας να παρασκευάζονται και να διατίθενται κατά τρόπον ώστε να πα¬ 
ρουσιάζουν τον ελάχιστο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή και υγεία και να προλαμβάνεται πάσα ζημία περιουσίας 
και περιβάλλοντος υπό κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες, ιδίως όσον αφορά τις ρυθμίσεις υλικής ασφάλειας και 
τις συνήθεις πρακτικές έως ότου χρησιμοποιηθούν. 

2. Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να φθάνουν τα χαρακτηριστικά επιδόσεων που ορίζει ο κατασκευαστής, ώστε να 
εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία. 

3. Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να μελετώνται και να παρασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να μπορούν να διατίθε¬ 
νται, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, κατά τρόπον που να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

II. Ειδικές προδιαγραφές 

1. Εφόσον απαιτείται, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ή να ελέγχονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες 
και ιδιότητες: 

α) οι κατασκευαστικές και χαρακτηριστικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της χημικής σύνθεσης, του βαθμού 
ανάμειξης και, εφόσον απαιτείται, των διαστάσεων και της κατανομής του μεγέθους των κόκκων 

β) η φυσική και χημική σταθερότητα της εκρηκτικής ύλης υπό όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες 
ενδέχεται να εκτεθεί 
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γ) η ευαισθησία σε κρούση και τριβή 
δ) η συμβατότητα όλων των συστατικών στοιχείων, 
όσον αφορά τη χημική και τη φυσική τους σταθερότητα 
ε) η χημική καθαρότητα του εκρηκτικού 
στ) η αντοχή του εκρηκτικού στην επίδραση του νερού 
όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υπό συνθήκες υγρα¬ 
σίας ή παρουσία νερού και όταν οι ιδιότητες λειτουργίας 
του επηρεάζονται δυσμενώς από το νερό 
ζ) αντοχή σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, όταν 
το εκρηκτικό προορίζεται να διατηρηθεί ή να χρησιμο¬ 
ποιηθεί σε τέτοιες θερμοκρασίες και η ασφάλειάτου ή η 
αξιοπιστία του μπορούν να επη ρεαστούν αρνητικά από 
την ψύξη ή τη θέρμανση κάποιου συστατικού στοιχείου 
ή της εκρηκτικής ύλης στο σύνολό της 
η) η καταλληλότητα της εκρηκτικής ύλης για χρήση σε 
επικίνδυνο περιβάλλον (π.χ. περιβάλλον που έχει κατα¬ 
στεί επικίνδυνο από εκρηκτικά αέρια ανθρακωρυχείου, 
θερμές μάζες κ.λπ.) εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
υπό αυτές τις συνθήκες 

θ) τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που αποσκοπούν 
στην πρόληψη τυχόν άκαιρης ή ακούσιας πυροδότη¬ 
σης ή ανάφλεξης 

ι) η ορθή γόμωση και λειτουργία της εκρηκτικής ύλης 
όταν χρησιμοποιείται κατά προορισμόν 
ια) κατάλληλες οδηγίες και, εφόσον απαιτείται, επιση¬ 
μάνσεις όσον αφορά την ασφάλεια κατά τον χειρισμό, 
την αποθήκευση, τη χρήση και τη διάθεση 
ιβ) η δυνατότητα της εκρηκτικής ύλης, του περιβλήμα¬ 
τος ή άλλων συστατικών της να ανθίστανται στη φθορά 
κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, έως την ημερομηνία 
λήξεως που ορίζει ο κατασκευαστής 
ιγ) προσδιορισμός όλων των συσκευών και των βοη¬ 
θητικών μερών που απαιτούνται και οδηγίες χρήσης για 
την ασφαλή λειτουργία του εκρηκτικού. 

2. Τα εκρηκτικά υφίστανται έλεγχο υπό ρεαλιστικές 
συνθήκες. Αν αυτό δεν είναι δυνατό μέσα σε εργαστήριο, 
οι δοκιμές διενεργούνται σε συνθήκες υπό τις οποίες 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το εκρηκτικό. 

3. Οι απαιτήσεις για τις ομάδες εκρηκτικών υλών 

3.1. Οι εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων συμμορφώνονται 
επίσης με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) Η προτεινόμενη μέθοδος πυροδοτήσεως πρέπει να 
εξασφαλίζει την ασφαλή, αξιόπιστη και πλήρη έκρηξη 
της εκρηκτικής ύλης ανατινάξεων. Στην περίπτωση της 
μελάνης πυρίτιδας επαληθεύεται η ικανότητα ανάφλεξης 
β) οι εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων υπό μορφή φυσιγγί¬ 
ου πρέπει να μεταδίδουν την έκρηξη με ασφάλεια και αξι¬ 
οπιστία από το ένα άκρο της στήλης φυσιγγίων στο άλλο, 
γ) τα παραγόμενα αέρια από τις εκρηκτικές ύλες ανα- 
τινάξεων που προορίζονται για υπόγεια χρήση δεν πρέ¬ 
πει να περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακος, νιτρώδη και 
άλλα αέρια, ατμούς ή αιωρούμενα στερεά κατάλοιπα, 
σε ποσότητες επιβλαβείς για την υγεία υπό κανονικές 
συνθήκες χρήσεως. 

3.2. Οι ακαριαίες θρυαλλίδες, θρυαλλίδες ασφαλείας 
και πυροδοτικές θρυαλλίδες συμμορφώνονται επίσης 
με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α)Το περιβλημάτων ακαριαίων θρυαλλίδων,των θρυ¬ 
αλλίδων ασφαλείας, των πυροδοτικών θρυαλλίδων και 


των σωλήνων κρουστικού κύματος πρέπει να έχει τη 
δέουσα μηχανική αντοχή και να προστατεύει δεόντως το 
εκρηκτικό γέμισμα όταν εκτίθεται σε κανονική μηχανική 
καταπόνηση, 

β) οι παράμετροι για τον χρόνο καύσεως των θρυαλ¬ 
λίδων ασφαλείας πρέπει να αναφέρονται και να αντα- 
ποκρίνονται προς την πραγματικότητα, 
γ) οι επιλεγόμενες ακαριαίες θρυαλλίδες πρέπει να 
μπορούν να πυροδοτούνται αξιόπιστα, να έχουν επαρ¬ 
κή πυροδοτική ικανότητα και να πληρούν τις οριζόμενες 
απαιτήσεις, όσον αφορά την αποθήκευση ακόμη και σε 
ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες. 

3.3. Οι πυροκροτητές (συμπεριλαμβανομένων και των 
εγκαιροφλεγών πυροκροτητών) συμμορφώνονται επί¬ 
σης με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) οι πυροκροτητές πρέπει να πυροδοτούν αξιόπιστα 
την έκρηξη των εκρηκτικών υλών οι οποίες πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν μαζί με αυτούς υπό όλες τις προβλέ¬ 
ψιμες συνθήκες χρήσεως 

β) οι εγκαιροφλεγείς πυροκροτητές πρέπει να μπο¬ 
ρούν να πυροδοτούνται αξιόπιστα, 
γ) η ικανότητα πυροδοτήσεως δεν πρέπει να επηρεά¬ 
ζεται δυσμενώς από την υγρασία, 
δ) οι χρόνοι καθυστέρησης των εγκαιροφλεγών πυ¬ 
ροκροτητών πρέπει να είναι επαρκώς όμοιοι, ώστε ο 
κίνδυνος αλληλοεπικάλυψης των χρόνων καθυστέρησης 
των διαδοχικών χρονικών φάσεων να είναι αμελητέος, 
ε) τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών πυ¬ 
ροκροτητών πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία 
(π.χ. ελάχιστο ρεύμα πυροδότησης, αντίσταση), 
στ) τα σύρματα των ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει 
να έχουν επαρκή μηχανική αντοχή. Η συσκευασία των 
ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει να φέρει την απαι- 
τούμενη θωράκιση κατά τυχαίας πυροδότησης από 
ραδιοσυχνότητες, 

3.4. Οι προωθητικές ύλες και οι προωθητικές ύλες 
πυραύλων συμμορφώνονται επίσης με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

α) Οι ύλες αυτές δεν πρέπει να πυροκροτούν ή να 
εκρήγνυνται εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με 
τον προορισμό τους, 

β) οι προωθητικές ύλες πρέπει να σταθεροποιούνται 
για να προλαμβάνεται η αποσύνθεσή τους, εφόσον απαι¬ 
τείται (π.χ. τα παράγωγα της νιτροκυτταρίνης), 
γ) οι προωθητικές ύλες των πυραύλων, εφόσον παρά- 
γονται διά συμπίεσης ή χύτευσης, δεν πρέπει να φέρουν 
μη προβλεπόμενες ρωγμές ή φυσαλίδες αερίου οι οποίες 
επηρεάζουν επικίνδυνα τη λειτουργία τους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β 

Εξέταση τύπου ΕΕ 

1. Η εξέταση τύπου ΕΕ είναι το μέρος της διαδικασίας 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο κοινοποιη¬ 
μένος οργανισμός εξετάζει την τεχνική σχεδίαση εκρη¬ 
κτικής ύλης και επαληθεύει και βεβαιώνει ότι η τεχνική 
σχεδίαση της εκρηκτικής ύλης πληροί τις απαιτήσεις του 
παρόντος διατάγματος που έχουν εφαρμογή σε αυτήν. 
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2. Η εξέταση τύπου ΕΕ διενεργείται ως αξιολόγηση της 
καταλληλότητας της τεχνικής σχεδίασης της εκρηκτι¬ 
κής ύλης μέσω της εξέτασης της τεχνικής τεκμηρίωσης 
και των παραστατικών που αναφέρονται στο σημείο 3 
και περιλαμβάνει επίσης εξέταση δείγματος, αντιπρο¬ 
σωπευτικού της προγραμματισμένης παραγωγής, από 
το πλήρες προϊόν (συνδυασμός τύπου παραγωγής και 
τύπου σχεδίασης). 

3. Η αίτηση για εξέταση τύπου ΕΕ υποβάλλεται από 
τον κατασκευαστή σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό 
της επιλογής του. 

Η αίτηση περιλαμβάνει: 

α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, 
εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξου¬ 
σιοδοτημένου αντιπροσώπου 
β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν 
έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο 
οργανισμό 

γ) τον τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος καθιστά 
εφικτή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της εκρηκτι¬ 
κής ύλης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος 
διατάγματος και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και εκτί¬ 
μηση του κινδύνου ή των κινδύνων. Ο τεχνικός φάκε¬ 
λος προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει 
—στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση— το 
σχεδίασμά, την κατασκευή και τη λειτουργία του προ¬ 
ϊόντος. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, 
τουλάχιστον: 

ί) γενική περιγραφή της εκρηκτικής ύλης, 
ϋ) σχέδια μελετών και φακέλους κατασκευής, καθώς 
και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημά- 
των, κυκλωμάτων κ.λπ., 

Νί) τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες 
για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμά¬ 
των και της λειτουργίας των εκρηκτικών υλών, 
ίν) τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων 
που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα 
στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα 
αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των 
λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των ουσιω¬ 
δών απαιτήσεων ασφάλειας του παρόντος διατάγματος, 
συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετικών 
τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμογή. Σε πε¬ 
ρίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων 
προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη 
που έχουν εφαρμοστεί, 

ν) τα αποτελέσματα των σχεδιαστικών υπολογισμών, 
των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ., 
νί) τις εκθέσεις δοκιμών., 

δ) τα αντιπροσωπευτικά δείγματα της εξεταζόμενης 
παραγωγής. Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να 
ζητήσει επιπλέον δείγματα, εφόσον αυτό απαιτείται για 
τη διεξαγωγή του προγράμματος δοκιμών, 
ε) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επάρκεια 
τηςτεχνικήςσχεδίασης.Ταδικαιολογητικά αυτά μνημο¬ 
νεύουν όλα τα σχετικά έγγραφα που έχουν χρησιμοποι¬ 
ηθεί ιδίως στις περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρμοσθεί 


πλήρως τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. Τα δικαιο- 
λογητικά περιλαμβάνουν, όπου είναι αναγκαίο, τα απο¬ 
τελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με 
άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές από το κατάλληλο 
εργαστήριο του κατασκευαστή ή από άλλο εργαστήριο 
δοκιμών εξ ονόματος του και με ευθύνη του. 

4.0 κοινοποιημένος οργανισμός: 

Ως προς την εκρηκτική ύλη: 

4.1. Εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τα δικαιολογητικά 
για να εκτιμήσει την επάρκεια της τεχνικής σχεδίασης 
της εκρηκτικής ύλης. 

Ως προς τα δείγματα: 

4.2. Επαληθεύει ότι τα δείγματα έχουν κατασκευαστεί 
σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο και προσδιορίζει τα 
στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες διατάξεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, 
καθώς και τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστη καν σύμφωνα 
με άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. 

4.3. Αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κα¬ 
τάλληλων ελέγχων και δοκιμών, για να εξακριβώσει 
εάν, εφόσον ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει 
τις λύσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, οι 
λύσεις αυτές εφαρμόστηκαν ορθά. 

4.4. Αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλ¬ 
ληλων ελέγχων και δοκιμών, για να εξακριβώσει κατά πό¬ 
σον, στην περίπτωση που δεν εφαρμόστηκαν οι λύσεις 
των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, οι λύσεις που 
επιλέχθηκαν από τον κατασκευαστή, και εφαρμόζουν 
άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, πληρούν τις αντί¬ 
στοιχες ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας του παρόντος 
διατάγματος. 

4.5. Συμφωνεί με τον κατασκευαστή για τον τόπο στον 
οποίο θα διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι δοκιμές. 

5. Ο κοινοποιημένος οργανισμός συντάσσει έκθεση 
αξιολόγησης στην οποία καταγράφονται οι ενέργειες 
που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το σημείο 4 κα¬ 
θώς και η έκβασή τους. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του έναντι των κοι- 
νοποιουσών αρχών, δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της 
έκθεσης αυτής, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μόνο με την 
έγκριση του κατασκευαστή. 

6. Στην περίπτωση που ο τύπος πληροί τις απαιτήσεις 
του παρόντος διατάγματος που έχουν εφαρμογή για τη 
σχετική εκρηκτική ύλη, ο κοινοποιημένος οργανισμός 
χορηγεί στον κατασκευαστή πιστοποιητικό εξέτασης 
τύπου ΕΕ. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιέχει το όνομα 
και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα πορίσματα της 
εξέτασης, τους τυχόν όρους υπό τους οποίους ισχύει το 
πιστοποιητικό και τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυ¬ 
τοποίηση του εγκεκριμένου τύπου. Στο πιστοποιητικό 
εξέτασης τύπου ΕΕ μπορούν να επισυνάπτονται ένα ή 
περισσότερα παραρτήματα. 

Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και τα παραρτή- 
ματά του περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληρο¬ 
φορίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κατα¬ 
σκευασμένων εκρηκτικών υλών προς τον εξετασθέντα 
τύπο και τον έλεγχο εν λειτουργία. 

Στην περίπτωση που ο τύπος δεν πληροί τις ισχύουσες 
απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος, ο κοινοποιημέ- 
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νος οργανισμός αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικό 
εξέτασης τύπου ΕΕ και ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά, 
αιτιολογεί δε λεπτομερώς την άρνησή του. 

7. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφενός, παρακο¬ 
λουθεί όλες τις εξελίξεις της γενικώς αναγνωρισμένης 
τεχνολογίας, από τις οποίες προκύπτει ότι ο εγκεκριμέ¬ 
νος τύπος μπορεί να μην πληροί πλέον τις ισχύουσες 
απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος και, αφετέρου, 
ορίζει εάν οι εξελίξεις αυτές απαιτούν περαιτέρω έρευ¬ 
νες. Στην περίπτωση αυτή, ο κοινοποιημένος οργανισμός 
ενημερώνει τον κατασκευαστή σχετικά. 

Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στον κοινοποιημένο 
οργανισμό που έχει στην κατοχή του τον τεχνικό φά¬ 
κελο για το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, για κάθε 
τροποποίηση του εγκεκριμένου τύπου που ενδέχεται να 
επηρεάσει τη συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης προς 
τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας του παρόντος δια¬ 
τάγματος ή προς τους όρους υπό τους οποίους ισχύει 
το εν λόγω πιστοποιητικό. Για τις τροποποιήσεις αυτές 
απαιτείται συμπληρωματική έγκριση με τη μορφή προ¬ 
σθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ. 

8. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την 
κοινοποιούσα αρχή του σχετικά με τα πιστοποιητικά 
εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή κάθε προσθήκη σε αυτά που 
χορήγησε ή ανακάλεσε και θέτει στη διάθεση της κοινο- 
ποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, 
τον κατάλογο των πιστοποιητικών αυτών και/ή όλων των 
προσθηκών σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή 
στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο. 

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλ¬ 
λους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά μετά πιστο¬ 
ποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή τις τυχόν προσθήκες 
σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανακληθεί, ανασταλεί ή 
στα οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο 
και, ύστερα από αίτηση, σχετικά με τα πιστοποιητικά που 
χορήγησε και/ή τις προσθήκες σε αυτά. 

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι άλλοι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί μπορούν, ύστερα από αίτηση, να λάβουν 
αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή 
των προσθηκών σε αυτά.Ύστερα από αίτηση, η Επιτρο¬ 
πή και τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν αντίγραφο του 
τεχνικού φακέλου και των πορισμάτων των ελέγχων που 
πραγματοποιήθηκαν από τον κοινοποιημένο οργανισμό. 
Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί αντίγραφο του 
πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ,των παραρτημάτων 
του και των προσθηκών του, καθώς και τον τεχνικό φά¬ 
κελο που περιλαμβάνει τα έγγραφα τα οποία υποβλή¬ 
θηκαν από τον κατασκευαστή έως τη λήξη ισχύος του 
πιστοποιητικού αυτού. 

9. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνι¬ 
κών αρχών αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης 
τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων και των προσθηκών του 
μαζί με τον τεχνικό φάκελο, επί 10 έτη από τη διάθεση 
της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. 

10.0 εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευ¬ 
αστή μπορεί να υποβάλλει την αίτηση που προβλέπεται 
στο σημείο 3 και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στα σημεία 7 και 9, υπό την προϋπόθεση 
ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. 


ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 2 

Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό 
έλεγχο της παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό επο- 
πτεία κατά τυχαία διαστήματα. 

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσω¬ 
τερικό έλεγχο της παραγωγής και τη δοκιμή προϊόντων 
υπό εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα είναι το μέρος 
της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το 
οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
που καθορίζονται στα σημεία 2, 3 και 4 και βεβαιώνει 
και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι οι σχετι¬ 
κές εκρηκτικές ύλες είναι σύμφωνες προς τον τύπο που 
περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και 
πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος που 
έχουν εφαρμογή σε αυτές. 

2. Κατασκευή 

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 
ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή 
της να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των κατασκευα- 
ζόμενων εκρηκτικών υλών προς τον εγκεκριμένο τύπο 
που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου 
ΕΕ και προς τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος 
που ισχύει γι'αυτά. 

3. Έλεγχοι προϊόντων 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός τον οποίο επιλέγει ο 
κατασκευαστής αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή 
ελέγχων στα προϊόντα σε τυχαία χρονικά διαστήματα 
που καθορίζονται από τον εν λόγω οργανισμό, προκει- 
μένου να ελεγχθεί η ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων 
της εκρηκτικής ύλης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλ¬ 
λων, την τεχνολογική πολυπλοκότητα των προϊόντων και 
την ποσότητα παραγωγής. Εξετάζεται κατάλληλο δείγμα 
των τελικών προϊόντων, το οποίο λαμβάνεται επιτόπου 
από τον κοινοποιημένο οργανισμό πριν από τη διάθεσή 
τους στην αγορά, και διεξάγονται οι ενδεδειγμένες δο¬ 
κιμές, οι οποίες προσδιορίζονται στα σχετικά μέρη των 
εναρμονισμένων προτύπων, και/ή ισοδύναμες δοκιμές 
που ορίζονται σε άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, 
προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση της εκρη¬ 
κτικής ύλης προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος 
διατάγματος. Εφόσον ένα δείγμα δεν συμμορφώνεται 
με το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. 

Σκοπός της διαδικασίας δειγματοληψίας προς έγκρι¬ 
ση που πρέπει να εφαρμοστεί είναι να καθοριστεί κατά 
πόσον η διαδικασία κατασκευής της εκρηκτικής ύλης 
λειτουργεί εντός αποδεκτών ορίων, με σκοπό την εξα¬ 
σφάλιση της συμμόρφωσης της εκρηκτικής ύλης. 

Ο κατασκευαστής τοποθετεί, με ευθύνη του κοινο¬ 
ποιημένου οργανισμού, τον αριθμό ταυτοποίησης του 
κοινοποιημένου οργανισμού κατά τη διάρκεια της δια¬ 
δικασίας κατασκευής. 

4. Σήμανση ΈΕ και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 

4.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση ΈΕ σε 
κάθε εκρηκτική ύλη που είναι σύμφωνη προς τον τύπο 
που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου 
ΕΕ και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος 
διατάγματος. 
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4.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε τύπο εκρηκτικής ύλης και 
τη θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από 
τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. Στη δήλω¬ 
ση συμμόρφωσης ΕΕ ταυτοποιείται ο τύπος εκρηκτικής 
ύλης για τον οποίο έχει συνταχθεί η δήλωση. 

Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, 
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ. 

5. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται 
στο σημείο 4 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματος του και 
υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται 
λεπτομερώς στην εντολή. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ' 

Συμμόρφωση με τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της 
ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής. 

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφά¬ 
λιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής αποτελεί 
το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφω¬ 
σης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υπο¬ 
χρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5 και βε¬ 
βαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι οι 
σχετικές εκρηκτικές ύλες είναι σύμφωνες προς τον τύπο 
που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ 
και πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος 
που εφαρμόζονται σε αυτές. 

2. Κατασκευή 

Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα 
ποιότητας για την παραγωγή, την επιθεώρηση του τελι¬ 
κού προϊόντος και τις δοκιμές της σχετικής εκρηκτικής 
ύλης όπως ορίζεται στο σημείο 3 και υπόκειται σε επι¬ 
τήρηση όπως ορίζεται στο σημείο 4. 

3. Σύστημα ποιότητας 

3.1.0 κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιο¬ 
λόγηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει στον 
κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του, όσον αφορά 
τις συγκεκριμένες εκρηκτικές ύλες. 

Η αίτηση περιλαμβάνει: 

α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, 
εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξου¬ 
σιοδοτημένου αντιπροσώπου 
β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν 
έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο 
οργανισμό 

γ) όλες τις κατάλληλες πλη ροφορίες για την προτεινό- 
μενη κατηγορία της εκρηκτικής ύλης 
δ) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας 
ε) τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο 
και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ. 

3.2. Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρ¬ 
φωση των εκρηκτικών υλών προς τον τύπο που περι- 
γράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ καθώς 
και προς τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος που 
ισχύουν γι' αυτές. 

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμό¬ 
ζει ο κατασκευαστής τεκμηριώνονται, συστηματικά και 
με τάξη, και λαμβάνουν τη μορφή γραπτών πολιτικών, 


διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος του συστήματος 
ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμ¬ 
μάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και των 
φακέλων ποιότητας. 

Περιλαμβάνεται ιδίως επαρκής περιγραφή: 
α) των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των 
ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των διοικητικών στελε¬ 
χών ως προς την ποιότητα των εκρηκτικών, 
β) των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού 
ελέγχου και ποιοτικής διασφάλισης, των διαδικασιών και 
των συστηματικών ενεργειών που θα χρησιμοποιηθούν, 
γ) των ελέγχων και των δοκιμών που διεξάγονται πριν, 
κατά και μετά την κατασκευή, και της συχνότητας διε¬ 
ξαγωγής τους, 

δ) των φακέλων καταγραφής στοιχείων ποιότητας, 
όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, 
τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του 
αρμόδιου προσωπικού κ.λπ., 
ε) των μέσων επιτήρησης που καθιστούν δυνατό τον 
έλεγχο της επίτευξης της απαιτούμενης ποιότητας του 
προϊόντος και της αποτελεσματικής λειτουργίας του συ¬ 
στήματος ποιότητας. 

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύ¬ 
στημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός τεκμαίρει ότι ανταπο- 
κρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του συστή¬ 
ματος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδια¬ 
γραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου. 

Εκτός από τα μέλη με πείρα στα συστήματα διαχεί¬ 
ρισης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει 
ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιο¬ 
λόγηση του σχετικού προϊόντος και της τεχνολογίας του 
και γνωρίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθετικής 
πράξης. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει επίσκεψη 
αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η 
ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο 
αναφέρεται το σημείο 3.1 στοιχείο ε) για να επαληθεύσει 
την ικανότητα του κατασκευαστή να προσδιορίζει τις 
σχετικές απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος και να 
πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους με σκοπό 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της εκρηκτικής ύλης 
προς τις απαιτήσεις αυτές. 

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοι¬ 
νοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και 
την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύ¬ 
στημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και νατό διατηρεί 
κατάλληλο και αποτελεσματικό. 

3.5.0 κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο 
οργανισμό ο οποίος έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας 
για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του συστήματος 
ποιότητας. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτει- 
νόμενες αλλαγές και αποφασίζει εάν το τροποποιημέ¬ 
νο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις 
απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2 ή εάν 
απαιτείται νέα αξιολόγηση. 
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Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η 
κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και 
την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 

4. Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργα¬ 
νισμού 

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλισθεί ότι 
ο κατασκευαστής πληροί δεόντωςτις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο 
οργανισμό την πρόσβαση, για σκοπούς αξιολόγησης, 
στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και 
αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πλη¬ 
ροφορίες, ιδίως: 

α) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας, 

β) τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκι¬ 
μών και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, 
τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού κ.λπ. 

4.3.0 κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδι¬ 
κούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής 
διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και υπο¬ 
βάλλει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. 

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί 
να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κα¬ 
τασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιη¬ 
μένος οργανισμός μπορεί, εν ανάγκη, να αναλάβει ή να 
αναθέσει τη διεξαγωγή δοκιμών για να επαληθευθεί η 
ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποι¬ 
ημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση 
της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, 
έκθεση δοκιμών. 

5. Σήμανση 6Ε και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 

5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση 6Ε και, 
με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο 
αναφέρεται το σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του εν 
λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε εκρηκτική 
ύλη που είναι σύμφωνη προς τον τύπο που περιγράφε- 
ται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις 
ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. 

5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε τύπο εκρηκτικής ύλης και 
τη θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από 
τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. Η δήλω¬ 
ση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει τον τύπο εκρηκτικής 
ύλης για τον οποίο έχει συνταχθεί. 

Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, 
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ. 

6. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνι¬ 
κών αρχών, για χρονικό διάστημα που λήγει 10 έτη μετά 
τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά: 

α) τον φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1. 

β) την πληροφορία για την τροποποίηση στην οποία 
αναφέρεται το σημείο 3.5, ως αυτή ενεκρίθη, 

γ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου 
οργανισμού που αναφέρονται στα σημεία 3.5,4.3 και 4.4. 

7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την 
κοινοποιούσα αρχή του για τις εγκρίσεις του συστήματος 
ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται, και θέτει 
στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή 
εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των εγκρίσεων των 


συστημάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί, αναστα¬ 
λεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο 
τρόπο. 

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους 
άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις εγκρίσεις 
των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, 
αναστείλει, ανακαλέσει ή στις οποίες έχουν επιβληθεί 
περιορισμοί, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις εγκρίσεις 
συστημάτων ποιότητας που χορήγησε. 

8. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που προβλέπονται 
στα σημεία 3.1, 3.5, 5 και 6 είναι δυνατόν να εκπληρώ¬ 
νονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ 
ονόματος του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπό¬ 
θεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε 

Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση 
τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος 

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφά¬ 
λιση της ποιότητας του προϊόντος αποτελεί το μέρος 
της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το 
οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5 και βεβαιώνει και 
δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι οι σχετικές 
εκρηκτικές ύλες είναι σύμφωνες προς τον τύπο που πε- 
ριγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και 
πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος που 
εφαρμόζονται σε αυτές. 

2. Κατασκευή 

Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα 
ποιότητας για την επιθεώρηση του τελικού προϊόντος 
και τις δοκιμέςτων εκρηκτικών υλών, όπως ορίζεται στο 
σημείο 3 και υπόκειται σε επιτήρηση όπως ορίζεται στο 
σημείο 4. 

3. Σύστημα ποιότητας 

3.1.0 κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιο¬ 
λόγηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει στον 
κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του, όσον αφορά 
τις συγκεκριμένες εκρηκτικές ύλες. 

Η αίτηση περιλαμβάνει: 

α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, 
εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξου¬ 
σιοδοτημένου αντιπροσώπου, 
β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν 
έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο 
οργανισμό, 

γ) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία 
των σχετικών εκρηκτικών υλών, 
δ) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας, 
ε) τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο 
και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ. 

3.2. Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρφω¬ 
ση των εκρηκτικών υλών προς τον τύπο που περιγρά- 
φεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και προς 
τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. 

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμό¬ 
ζει ο κατασκευαστής τεκμηριώνονται, συστηματικά και 
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με τάξη, και λαμβάνουν τη μορφή γραπτών πολιτικών, 
διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος του συστήματος 
ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμ¬ 
μάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και των 
φακέλων ποιότητας. 

Περιλαμβάνεται ιδίως επαρκής περιγραφή: 

α) των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των 
ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των διοικητικών στελε¬ 
χών ως προς την ποιότητα των προϊόντων, 

β) των ελέγχων και των δοκιμών που θα διεξαχθούν 
μετά την κατασκευή, 

γ) των αρχείων καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, 
όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, 
τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του 
οικείου προσωπικού κ.λπ., 

δ) των μέσων παρακολούθησης που καθιστούν δυ¬ 
νατό τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας του 
συστήματος ποιότητας. 

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύ¬ 
στημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός τεκμαίρει ότι ανταπο- 
κρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του συστή¬ 
ματος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδια¬ 
γραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου. 

Εκτός από τα μέλη με πείρα στα συστήματα διαχεί¬ 
ρισης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει 
ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιο¬ 
λόγηση του σχετικού προϊόντος και της τεχνολογίας του 
και γνωρίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθετικής 
πράξης. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει επίσκεψη 
αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η 
ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο 
αναφέρεται το σημείο 3.1 στοιχείο ε), για να επαληθεύσει 
την ικανότητα του κατασκευαστή να προσδιορίζει τις 
σχετικές απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος και να 
πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους με σκοπό 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της εκρηκτικής ύλης 
προς τις απαιτήσεις αυτές. 

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοι¬ 
νοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και 
την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύ¬ 
στημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και νατό διατηρεί 
κατάλληλο και αποτελεσματικό. 

3.5.0 κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο 
οργανισμό, ο οποίος έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας, 
για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του συστήματος 
ποιότητας. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτει- 
νόμενες αλλαγές και αποφασίζει εάν το τροποποιημέ¬ 
νο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις 
απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2 ή εάν 
απαιτείται νέα αξιολόγηση. 

Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η 
κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και 
την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 

4. Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργα¬ 
νισμού. 


4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλισθεί ότι 
ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο 
οργανισμό την πρόσβαση, για σκοπούς αξιολόγησης, 
στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και 
αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πλη¬ 
ροφορίες, ιδίως: 

α) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας 

β) τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκι¬ 
μών και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, 
τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού κ.λπ. 

4.3.0 κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδι¬ 
κούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής 
διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και υπο¬ 
βάλλει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. 

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί 
να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κα¬ 
τασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιη¬ 
μένος οργανισμός μπορεί, εν ανάγκη, να αναλάβει ή να 
αναθέσει τη διεξαγωγή δοκιμών για να επαληθευθεί η 
ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποι¬ 
ημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση 
της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, 
έκθεση δοκιμών. 

5. Σήμανση ^Ε και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 

5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση ^Ε και, 
με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο 
αναφέρεται το σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του εν 
λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε εκρηκτική 
ύλη που είναι σύμφωνη προς τον τύπο που περιγράφε- 
ται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις 
ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. 

5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε τύπο εκρηκτικής ύλης και 
τη θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από 
τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. Η δήλω¬ 
ση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει τον τύπο εκρηκτικής 
ύλης για τον οποίο έχει συνταχθεί. 

Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, 
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ. 

6. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνι¬ 
κών αρχών, για χρονικό διάστημα 10 ετών από τη διά¬ 
θεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά: 

α) τον φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1, 

β) την πληροφορία για την τροποποίηση στην οποία 
αναφέρεται το σημείο 3.5, ως αυτή ενεκρίθη, 

γ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου 
οργανισμού που αναφέρονται στα σημεία 3.5,4.3 και 4.4. 

7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την 
κοινοποιούσα αρχή του για τις εγκρίσεις του συστήματος 
ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται, και θέτει 
στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή 
εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των εγκρίσεων των 
συστημάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί, αναστα¬ 
λεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο 
τρόπο. 

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους 
άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις εγκρίσεις 
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των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, 
αναστείλει ή ανακαλέσει, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις 
εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορήγησε. 

8. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που προβλέπονται 
στα σημεία 3.1, 3.5, 5 και 6 είναι δυνατόν να εκπληρώ¬ 
νονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ 
ονόματος του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπό¬ 
θεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ 

Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση 
την εξακρίβωση επί προϊόντων 

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση την εξακρί¬ 
βωση επί προϊόντων αποτελεί μέρος της διαδικασίας 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευ¬ 
αστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
στα σημεία 2, 5.1 και 6 και βεβαιώνει και δηλώνει, με 
αποκλειστική του ευθύνη, ότι οι σχετικές εκρηκτικές 
ύλες, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημεί¬ 
ου 3, είναι σύμφωνες προς τον τύπο που περιγράφεται 
στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις 
απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος που εφαρμόζο¬ 
νται σε αυτές. 

2. 2. Κατασκευή 

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 
ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή 
της να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των κατασκευα- 
ζόμενων εκρηκτικών υλών προς τον εγκεκριμένο τύπο 
που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου 
ΕΕ και προς τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος 
που ισχύει γι'αυτά. 

3. Επαλήθευση 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός που έχει επιλεγεί από 
τον κατασκευαστή πραγματοποιεί κατάλληλες εξετάσεις 
και δοκιμές προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσο οι 
εκρηκτικές ύλες είναι σύμφωνες με τον εγκεκριμένο τύπο 
που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ 
και με τις οικείες απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. 

Οι εξετάσεις και δοκιμές για την επαλήθευση της συμ¬ 
μόρφωσης των εκρηκτικών υλών με τις οικείες απαιτή¬ 
σεις διεξάγονται, κατ' επιλογή του κατασκευαστή, είτε 
με έλεγχο και δοκιμή κάθε προϊόντος όπως ορίζεται στο 
σημείο 4 ή με τη διενέργεια εξέτασης και δοκιμών των 
εκρηκτικών υλών σε στατιστική βάση όπως ορίζεται στο 
σημείο 5. 

4. Εξακρίβωση της συμμόρφωσης με εξέταση και δο¬ 
κιμές κάθε προϊόντος 

4.1. Κάθε εκρηκτική ύλη εξετάζεται ξεχωριστά και διε¬ 
ξάγονται κατάλληλες δοκιμές, που ορίζονται στα σχετι¬ 
κά εναρμονισμένα πρότυπα, και/ή ισοδύναμες δοκιμές 
που εφαρμόζουν άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές, προκειμένου να επαληθευθεί η συμμόρφωσή τους 
προς τον εγκεκριμένο τύπο, όπως περιγράφεται στο 
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, και προς τις σχετικές 
απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. Εάν δεν υπάρχει 
σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, αποφασίζει ο εκάστο- 
τε κοινοποιημένος οργανισμός σχετικά με τις κατάλληλες 
δοκιμές που πρέπει να διεξαχθούν. 


4.2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποι¬ 
ητικό συμμόρφωσης ως προς τους ελέγχους και τις δο¬ 
κιμές που έχουν διεξαχθεί και τοποθετεί ή φροντίζει να 
τοποθετηθεί με ευθύνη του ο αριθμός ταυτοποίησής του 
στην εγκεκριμένη εκρηκτική ύλη. 

Ο κατασκευαστής θέτει τις βεβαιώσεις συμμόρφωσης 
στη διάθεση των εθνικών αρχών για σκοπούς επιθεώ¬ 
ρησης επί 10 έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης 
στην αγορά. 

5. Στατιστική εξακρίβωση της συμμόρφωσης 

5.1. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακο¬ 
λούθησή της να εξασφαλίζουν την ομοιογένεια κάθε 
παραγόμενης παρτίδας και προσκομίζει τις εκρηκτικές 
ύλες του προς εξακρίβωση με τη μορφή ομοιογενών 
παρτίδων. 

5.2. Από κάθε παρτίδα λαμβάνεται τυχαίο δείγμα. Όλες 
οι εκρηκτικές ύλες που συνιστούν το δείγμα εξετάζονται 
μεμονωμένα και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές όπως 
προβλέπουν τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, και/ή 
ισοδύναμες δοκιμές που ορίζονται σε άλλες σχετικές 
τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η συμμόρφωσή τους προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις 
του παρόντος διατάγματος και να αποφασιστεί η απο¬ 
δοχή ή η απόρριψη της παρτίδας. Εάν δεν υπάρχει σχε¬ 
τικό εναρμονισμένο πρότυπο, αποφασίζει ο εκάστοτε 
κοινοποιημένος οργανισμός σχετικά με τις κατάλληλες 
δοκιμές που πρέπει να διεξαχθούν. 

5.3. Όταν μια παρτίδα γίνεται δεκτή, όλες οι εκρηκτικές 
ύλες της παρτίδας τεκμαίρεται ότι εγκρίνονται, εκτός 
από τις εκρηκτικές ύλες του δείγματος οι οποίες διαπι¬ 
στώθηκε ότι δεν ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στις δοκιμές. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης ως προς τους ελέγχους και τις δοκιμές 
που έχουν διεξαχθεί και τοποθετεί ή φροντίζει να το¬ 
ποθετηθεί με ευθύνη του ο αριθμός ταυτοποίησής του 
στην εγκεκριμένη εκρηκτική ύλη. 

Ο κατασκευαστής θέτει τα πιστοποιητικά συμμόρφω¬ 
σης στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη 
διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. 

5.4. Εάν μια παρτίδα απορριφθεί, ο κοινοποιημένος ορ¬ 
γανισμός ή η αρμόδια αρχή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα 
για να εμποδίσει τη διάθεση της παρτίδας αυτής στην 
αγορά. Στην περίπτωση συχνής απόρριψης παρτίδων, 
ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να αναστείλει τη 
στατιστική εξακρίβωση και να λάβει τα ενδεδειγμένα 
μέτρα. 

6. Σήμανση ^Ε και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 

6.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση ^Ε και, 
με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο 
αναφέρεται το σημείο 3, τον αριθμό μητρώου του εν 
λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε εκρηκτική 
ύλη που είναι σύμφωνη προς τον τύπο που περιγράφε- 
ται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις 
ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. 

6.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε τύπο εκρηκτικής ύλης και 
τη θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από 
τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. Η δήλω- 
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ση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει τον τύπο εκρηκτικής 
ύλης για τον οποίο έχει συνταχθεί. 

Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, 
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ. 

Εφόσον συμφωνεί ο κοινοποιημένος οργανισμός στον 
οποίο αναφέρεταιτο σημείο 3, και υπ'ευθύνη του, ο κα¬ 
τασκευαστής τοποθετεί επίσης στις εκρηκτικές ύλεςτον 
αριθμό ταυτοποίησης του κοινοποιημένου οργανισμού. 

Εφόσον συμφωνεί ο κοινοποιημένος οργανισμός, και 
υπ' ευθύνη του, ο κατασκευαστής μπορεί να τοποθετεί 
τον αριθμό ταυτοποίησης του κοινοποιημένου οργα¬ 
νισμού στις εκρηκτικές ύλες κατά τη διαδικασία κατα¬ 
σκευής. 

7. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή είναι δυνατόν να 
εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό 
του, εξ ονόματος του και υπό την ευθύνη του, υπό την 
προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. 
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα 
σημεία 2 και 5.1. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ 

Συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση 
ανά μονάδα 

1. Η συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μο¬ 
νάδα είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
με την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρε¬ 
ώσεις των σημείων 2, 3 και 5 και βεβαιώνει και δηλώνει 
με δική του αποκλειστική ευθύνη ότι η εκρηκτική ύλη 
που υπόκειται στις διατάξεις του σημείου 4 είναι σύμφω¬ 
νη προς τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος που 
εφαρμόζονται σε αυτήν. 

2. Τεχνικός φάκελος 

2.1.0 κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο 
και τον θέτει στη διάθεση του κοινοποιημένου οργανι¬ 
σμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 4. Ο τεχνικός 
φάκελος δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η συμμόρ¬ 
φωση της εκρηκτικής ύλης προς τις σχετικές απαιτήσεις 
και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίμηση του 
(των) κινδύνου(-ων). Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει 
τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει —στον βαθμό 
που απαιτείται για την αξιολόγηση— τον σχεδίασμά, την 
κατασκευή και τη λειτουργία της εκρηκτικής ύλης. Ο τε¬ 
χνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον: 
α) γενική περιγραφή της εκρηκτικής ύλης 
β) σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς 
και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημά- 
των, κυκλωμάτων κ.λπ. 

γ) τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για 
την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων 
και της λειτουργίας των εκρηκτικών υλών 
δ) τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων 
που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα 
στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα 
αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των 
λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των ουσιω¬ 
δών απαιτήσεων ασφάλειας του παρόντος διατάγματος, 


συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετικών 
τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμογή. Σε πε¬ 
ρίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων 
προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη 
που έχουν εφαρμοστεί 

ε) τα αποτελέσματα των σχεδιαστικών υπολογισμών, 
των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ. 

στ) τις εκθέσεις δοκιμών. 

2.2. Ο κατασκευαστής θέτει τον τεχνικό φάκελο στη 
διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών επί 10 έτη από 
τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. 

3. Κατασκευή 

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή 
της να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση της κατασκευα- 
ζόμενης εκρηκτικής ύλης προςτις ισχύουσες απαιτήσεις 
του παρόντος διατάγματος. 

4. Επαλήθευση 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός τον οποίο επιλέγει ο 
κατασκευαστής αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή 
κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών, όπως προβλέπεται 
στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, και/ή ισοδύνα¬ 
μες δοκιμές όπως ορίζονται σε άλλες σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές, προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρ¬ 
φωση της εκρηκτικής ύλης προς τις ισχύουσες απαιτή¬ 
σεις του παρόντος διατάγματος. Εάν δεν υπάρχει σχε¬ 
τικό εναρμονισμένο πρότυπο, αποφασίζει ο εκάστοτε 
κοινοποιημένος οργανισμός σχετικά με τις κατάλληλες 
δοκιμές που πρέπει να διεξαχθούν. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης ως προς τους ελέγχους και τις δοκιμές 
που έχουν διεξαχθεί και τοποθετεί ή φροντίζει να το¬ 
ποθετηθεί με ευθύνη του ο αριθμός ταυτοποίησής του 
στην εγκεκριμένη εκρηκτική ύλη. 

Ο κατασκευαστής θέτει τα πιστοποιητικά συμμόρφω¬ 
σης στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη 
διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. 

5. Σήμανση ΈΕ και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 

5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση ΈΕ και, 
με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέ- 
ρεται στο σημείο 4, τον αριθμό μητρώου του εν λόγω 
κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε εκρηκτική ύλη 
που ικανοποιεί τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος 
διατάγματος. 

5.2.0 κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμ¬ 
μόρφωσης ΕΕ και τη θέτει στη διάθεση των εθνικών αρ¬ 
χών επί 10 έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην 
αγορά. Στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ταυτοποιείται η 
εκρηκτική ύλη για την οποία έχει συνταχθεί η δήλωση. 

Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, 
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ. 

6. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται 
στα σημεία 2.2 και 5 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται 
από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόμα¬ 
τος του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση 
ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Α' 228/07.12.2016 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ (αριθ. ΧΧΧΧ) 1 

1. Αριθμός ... (προϊόντος, τύπου παρτίδας ή σειράς): 

2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του: 

3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. 

4. Στόχος της δήλωσης (ταυτοποίηση προϊόντος που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα): 

5. Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης: 

6. Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν ή μνεία των λοιπών τεχνικών προδι¬ 
αγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση: 

7. Ο κοινοποιημένος οργανισμός ... (ονομασία, αριθμός) πραγματοποίησε ... (περιγραφή της παρέμβασης) και 
χορήγησε το πιστοποιητικό: 

8. Συμπληρωματικές πληροφορίες: 

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος: 

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης): 

(όνομα, θέση) (υπογραφή): 


Ο κατασκευαστής μπορεί, προαιρετικά, να δώσει αριθμό στη δήλωση συμμόρφωσης. 




Τεύχος Α'228/07.12.2016 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
Οι υπογράφοντες: 


1 .ειδικότητα 

2 .ειδικότητα 


ελεγκτές του Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών του άρθρου 27, του νόμου 
4072/2012, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε την ... / ... / 20 

.στην εγκατάσταση : 

Επωνυμία επιχείρησης:. Είδος 

επιχείρησης:. 

Διεύθυνση επιχείρησης:. 

Ονοματεπώνυμου υπευθύνου:. 

προβήκαμε σύμφωνα με το άρθρο 42 της ΚΥΑ .... στην προσωρινή δέσμευση των 
παρακάτω προϊόντων: 

Είδος και ποσότητα δεσμευθέντων προϊόντων: 


(Ως συνημμένη κατάσταση) 1 

Συσκευασία και επισήμανση: 


Αιτιολογία δέσμευσης:. 

Τα δεσμευθέντα προϊόντα φυλάσσονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου 
εκπροσώπου του μέχρι τη λήψη οριστικής απόφασης για την τύχη τους. 

Επιδόθηκε σήμερα, ... / ... / 2 0 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης Οι ελεγκτές 


1 Αν δεν επαρκεί ο χώρος, αναγράφονται σε ξεχωριστή συνημμένη κατάσταση. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Α' 228/07.12.2016 


Άρθρο 50 
Έναρξη ισχύος 

Οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος ισχύουν από 20 Απριλίου 2016, με εξαίρεση τις διατάξεις 
των άρθρων 12 παρ. 6,13 παρ. 3,15 παρ. 6 και 46 των οποίων η ισχύς αρχίζει από την δημοσίευσή του παρόντος 
διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών. 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 


Οι Υπουργοί 


Αναπληρωτής Αναπληρωτής Υπουργός 

Υπουργός Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 



ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000 
Κείμενα προς δημοσίευση: ννθί)Γη35ί6ΐ·.θί(4>6ί.αΓ 



*0100228071 2160036 * 









